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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 253 
Προσαρμογή της Εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας 93/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων της 29ης Οκτωβρίου 1993 «σχε¬ 
τικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φω¬ 
τεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχή¬ 
ματα με κινητήρα». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοι¬ 
νοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως αυτό αντικατα- 
στάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 
(ΦΕΚ 70/Α/1984) «συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και 
τον Οργανισμό ΕΥΡΑΤΟΜ», της παρ. 2 του άρθρου 3 του 
Ν. 1338/1983, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 /Α/31.7.1990) 
και του άρθρου 19 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπι¬ 
στωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 261/Α/ 
1995). 

β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως το άρ¬ 
θρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ 154/Α/1992). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2094/1992 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 182/Α/1992) και ιδιαίτερα τα 
άρθρα 63 ως 80 αυτού. 

3. Την με αριθ. 87/4.2.96 κοινή απόφαση του Πρωθυ¬ 
πουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφο¬ 
ρών και Επικοινωνιών Γεωργίου Δασκαλάκη» (Β'/83). 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/1983) 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά¬ 
ξεις της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουάριου 1970» όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία από την Κ. Υ. Α. με αριθ. 47271 / 
3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β/31.12.1992) «Διαδικασία έγκρι¬ 
σης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμέ¬ 


νων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/ 
53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
της 18ης Ιουνίου 1992». 

5. Την οδηγία 93/92/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων της 29ης Οκτωβρίου 1993 (Φ.Ε.Ε.Κ. 
|_. 311/14.12.1993) «σχετικά με την τοποθέτηση διατά¬ 
ξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα 
και τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα». 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυ¬ 
τού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋ¬ 
πολογισμού. 

7. Την 215/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονο¬ 
μίας, του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Το παρόν διάταγμα αποσκοπεί στη συμμόρφωση της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/ 
92/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
της 29ης Οκτωβρίου 1993, «σχετικά με την τοποθέτηση 
διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δί¬ 
κυκλα και τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα», που δημοσιεύ- 
θηκε στην Ελληνική γλώσσα, στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό Ι_. 311 / 14.12.1993 σε¬ 
λίδες 1 έως 75, και Ι_. 81/11.4.1995 σελ. 7. 

2. Το παρόν διάταγμα εφαρμόζεται στην τοποθέτηση 
διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σε 
κάθε τύπο οχήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Κοι¬ 
νής Απόφασης με αριθ. 21090/1874/1993 (ΦΕΚ 428/Β/ 
1993) του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, με την οποία ενσω¬ 
ματώθηκε η οδηγία 92/61 /ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης Ιουνίου 1992, στο Εθνικό 
Δίκαιο. 

Άρθρο 2 

Η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης τύπου στοιχείου 
όσον αφορά την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φω¬ 
τεινής σηματοδότησης σε ένα τύπο δικύκλου ή τρικύκλου 
οχήματος με κινητήρα και οι προϋποθέσεις ελεύθερης κυ¬ 
κλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων καθορίζονται από την 
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ΚΎ.Α. 2190/1874/1993 (ΦΕΚ 428/1993) «έγκριση τύ¬ 
που των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 30ης 
Ιουνίου 1992». 

Άρθρο 3 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α. 
21090/1874/1993 αναγνωρίζεται η ισοδυναμία μεταξύ 
των προδιαγραφών του παρόντος διατάγματος των σχετι¬ 
κών με τις δίκυκλες μοτοσυκλέττες και εκείνων του κανο¬ 
νισμού αριθ. 53 της Ο.Ε.Ε. του Ο.Η.Ε. (έγγραφο Ε/ΕΟΕ/ 
ΤΠΑΝ3/505-Α00.52/ΑΜΕΝ0.1). 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών οι οποίες χορηγούν έγκριση τύπου στοι¬ 
χείου για τις δίκυκλες μοτοσυκλέττες, αποδέχονται τις 
εγκρίσεις τύπου στοιχείου που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του προαναφερθέντος κανονισμού 


αριθ. 53 καθώς και τα σχετικά σήματα, αντί των αντιστοί¬ 
χων εγκρίσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τις προδια¬ 
γραφές του παρόντος Διατάγματος. 

Άρθρο 4 

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρ¬ 
μογή των παραρτημάτων I έως VI στην τεχνική πρόοδο 
αποφασίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 13 του Π.Δ. 
431/1983 (ΦΕΚ 160/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε τε¬ 
λευταία από την Κ.Υ.Α. με αριθ. 47271 /3950/1992 (ΦΕΚ 
764/Β/1992). 

Άρθρο 5 

Μετά την 1 η ΜαΓου 1995 οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές 
δεν μπορούν να απαγορεύσουν, για λόγους που αφορούν 
την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σημα¬ 
τοδότησης, την πρώτη κυκλοφορία οχημάτων συμφώνων 
προς το παρόν διάταγμα. 

Άρθρο 6 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος διατάγματος παραρτήματα και προσαρτήματα 
τα οποία έχουν ως ακολούθως: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τους σκοπούς του παρόντος δ ι ατάγρατσς ας: 

1. «π/π ος οχήματος * 

- όσον αφορά την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης, νοούνται 
τα οχήματα που δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορές στα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

1.1. διαστάσεις και εξωτερικό σχήμα του οχήμα Τ ος* 

12. πλήθος και Θέση των διατάξεων* 

δεν θεωρούνται ως «οχήματα άλλου τύπου*· ούτε: 

υ.Ι. τα σχήματα που παρουσιάζουν διαφορές κατά την έννοια των ανωτέρω σημείων υ και 13. οι 

οποίες όμως δεν συνεπάγονται μεταβολή του είδους, του πλήθους, της θέσης και της γεωμετρι¬ 
κής ορατότητας των επιβαλλόμενων για τον υπόφη τύπο οχήματος φανών* 

132. τα οχήματα στα οποία είναι τοποθετημένοι ή ελλείπουν φανοί εγκεκριμένοι βάσει οδηγίας, όταν 

η τοποθέτηση των φανών αυτών είναι προαιρετική* 

2. «εγκάρσιο ππίτεόσ» 

νοείται ένα κατακόρυφο επίπεδο κάθετο στο διάιιηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* 

3. «κενά όχημα* 

νοείται το όχημα χωρίς οδηγό, ούτε επιβάτη ή φορτίο, με πλήρη τη δεξαμενή καυσίμου και το 
συνήθη εξοπλισμό τον* 

4. «διάταξη» 

στοιχείο ή σύνολο στοιχείων χρησιμοποιούμενων για την εκτέλεση μιας ή περισσότερων 
λειτουργιών- 

5. «φανός» 

νοείται διάταξη προοριζόμενη να φωτίζει την οδό ή να εκπέμπει φωτεινό σήμα σε άλλους 
χρήστες της οδού. Οι διατάξεις φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και οι 
ανακλαστήρες θεωρούνται επίσης ως φανοί* 

5.1. *μοναδικός φανός» 

νοείται διάταξη ή μέρος διάταξης που έχει μια λειτουργία και μια φωτίζουσα επιφάνεια, μια δε 
ή περισσότερες φωτεινές πηγές. Για τους σκοπούς τοποθέτησης σε ένα όχημα, ως «μοναδικός 
φανός» νοείται επίσης κάθε συγκρότημα δύο ανεξάρτητων ή ομαδοποιημένων φανών, πανομοι¬ 
ότυπων ή μη, που έχουν την ίδια λειτουργία, εφόσον εγκατασταθούν κατά τρόπο ώστε οι 
προβολές των φωτιζουσών επιφανειών των φανών σε δεδομένο εγκάρσιο επίπεδο να καταλαμ¬ 
βάνουν τουλάχιστον το 60 % της επιφάνειας του μικρότερου ορθογωνίου παραλληλογράμμου 
εντός του οποίου εγγράφονται οι προβολές των ανωτέρω φωτιζουσών επιφανειών. Στην 
περίπτωση αυτή, εφόσον απαιτείται έγκριση τύπον στοιχείου, καθένας από τους φανούς αυτούς 
Οα εγκρίνεται ως φανός τυπου «Ο»* 

5.2. «ισοδύναμοι φανοί» 

νοούνται οι φανοί που έχουν την ίδια λειτουργία και είναι εγκεκριμένοι στη χώρα στην οποία το 
όχημα έχει λάβα άδεια κυκλοφορίας. Οι φανοί αυτοί μπορούν να έχουν διαφορετικά χαρακτη¬ 
ριστικά από εκείνους με τους οποίους ήταν εφοδιασμένο το όχημα κατά την έγκριση, νπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος* 

53. «ανεξάρτητοι φανοί» 

νοο ύ ντ αι , οι φανοί που έχουν διακεκριμένες φωτίζουσες περιοχές, φωτεινές πηγές και θήκες* 
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5.4. «ομαδοποιημένοι φανοί* 

νοούνται οι συσκευές που έχουν διακεκριμένες μεν φβτηζουσις περιοχές και φωτεινές πηγές, 
αλλά την ί6ια θήκη* 

ι 

5.5. -συνδυασμένοι φανοί* 

νοούνται οι συσκεύες που έχουν διακεκριμένες μεν φωτίζονσες περιοχές, αλλά την ίδια φωτεινή 
πηγή και την ίδια θήκη* 

5.6. «αμοιβαίως ενσωματωμένοι φανοί* 

νοούνται οι συσκευές που έχουν χωριστές φωτεινές πηγές ή μια μοναδική φωτεινή πηγή, οι 
οποίες λειτουργούν υπό διαφορετικές συνθήκες παραδείγματος χάρη, οπτικές, μηχανικές ή 
ηλεκτρικές διαφορές), με κοινές ή εν μέρει κοινές φωτίζονοες περιόχες και κοινό περίβλημα* 

5.7. -φανός χορείας» 

νοείται ο φανός που χρησιμεύει για να φώτιζα την οδό σε μεγάλη απόσταση έμπροσθεν του 
οχήματος* 

5.5. - φανός διασταύρωσης» 

νοείται ο φανός που χρησιμεύει για να φωτίζει την οδό έμπροσθεν του σχήματος, χωρίς να 
θαμπώνει ή να ενοχλεί υπερβολικά τους οδηγούς του αντίθετου ρεύματος ή τους υπόλοιπους 
χρήστες της οδού* 

5.9. -φανός δείχτης κατεύθυνσης» 

νοείται ο φανός που χρησίμευα για να δείχνει στους άλλους χρήστες της οδού όα ο οδηγός 
προτίθεται να αλλάξα κατεύθυνση προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά* 

5.10. -φανός πέδησης* 

νοείται ο φανός που χρησίμευα για να δείχνει στους ευρισκόμενους όπισθεν του οχήματος 
χρήστες της οδού ότι ο οδηγός του επενεργεί στο σύστημα πέδησης* 

5.11. «εμπρόσθιος φανός θέσης» 

νοείται ο φανός που χρησίμευα για να δείχνει την παρουσία του οχήματος εκ των έμπροσθεν* 
5.11 -οπίσθιος φανός θέσης» 

νοείται ο φανός που χρησίμευα για να δείχνα την παρουσία του σχήματος εκ των όπισθεν* 

5.13. - εμπρόσθιος φανός ομίχλης» 

νοείται ο φανός που χρησίμευα στη βελτίωση του φωτισμού της οδού σε περίπτωση ομίχλης, 
χιονόπτωσης, καταιγίδας ή νέφους σκόνης* 

5.14. -οπίσθιος φανός ομίχλης» 

νοείται ο φανός πιτ* χρησίμευα για να βελτιώνει την ορατότητα του οχήματος εκ των όπισθεν σε 
περίπτωση πυκνής ομίχλης* 

5.15. «φανός οπισθοπορείας» 

νοείται ο φανός που χρησίμευα στο φωτισμό της οδού όπισθεν του οχήματος και για να δείχνα 
στους άλλους χρήστες της οδού ότι το όχημα οπισθοδρομεί ή είναι έτοιμο να οπισθοδρομήσει* 

5.16. «σήμα κινδύνου* ' 

νοείται η ταυτόχρονη λειτουργία όλων των δεικτών κατεύθυνσης που προορίζεται να επισημάνα 
τον ιδιαίτερο κίνδυνο που αποτελεί προς στιγμή το όχημα για τους άλλους χρήστες της οδού* 

5.17. «διάιαξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας» 

νοείται η διάταξη που χρησίμευα για να εξασφαλίσει το φωτισμό της θέσης που προορίζεται για 
την οπίσθια πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας* δυνατοί να απαρτίζεται από πολλά οπτικά 
στοιχεία* 
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5.11 «αναχλαυχ ήρας» 

νοείται διάταξη που χρησιμεύει για να δείχν» την παρουσία ενός οχήματος με ανάκλαση του 
φωτός που προέρχεται από φωτεινή πηγή μη συνδεόμενη με το υπόψη όχημα, όταν ο 
παρατηρητής ευρίσκεται πλησίον της εν λόγω φωτεινής πηγής- κατά το πνεύμα του παρόντος 
■ παραρτήματος, δεν θεωρούνται ως ανακλαστήρες οι ανακλαστικές πινακίδες αριθμού κυχλοφο- 
• ρίας- 

6. *φωτίζσνσα περιοχή* (βλέπε προσάρτημα I)* 

6.1. -επιφάνεια εκπομπής φωτός* 

επιφάνεια εκπομπής φωτός συστήματος φωτισμού, φωτεινής σηματοδότησης ή ανακλαστηρα: 

νοείται ολόκληρη ή μέρος της εξωτερικής επιφάνειας του διαφώτισταυ υλικού που περιβάλλει 
την ως άνω διάταξη, όπως έχει δηλωθεί στην αίτηση του κατασκευαστή για έγκριση τύπου της 
διάταξης του σχήματος (βλέπε προσάρτημα 1)* 

6.2. «φωτίζΰ υσα επιφάνεια συστήματος φωτισμού* (σημεία 5.7, 5.8, 5.13 και 5.15) 

νοείται η ορθή προβολή του πλήρους ανοίγματος του αντανακλαστικού κατόπτρου ή, στην 
περίπτωση φανού με ελλειψοειδές αντανακλαστικό κάτοπτρο, του φακού προβολής επί εγκαρ¬ 
σίου επιπέδου. Εάν το σύστημα φωτισμού δεν έχει αντανακλαστικό κάτοπτρο, εφαρμόζεται ο 
ορισμός του σημείου 6.3. Εάν η επιφάνεια εκπομπής φωτός του φανού καταλαμβάνει μέρος 
μόνον του πλήρους ανοίγματος του κατόπτρου.· λαμβάνεται υπόψη μόνον η προβολή του 
αέρους αυτού. Στην περίπτωση φανού διασταύρωσης, η φωτίζουσα επιφάνεια περιορίζεται από 
το εμφανές ίχνος του ορίου της δέσμης επί της σάλου. Εάν το αντανακλαστικό κάτοπτρο και ο 
φακός ρυθμίζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιείται η μεσαία θέση ρύθμισης* 

62. «φωτίζουσα επιφάνεια συστήματος σηματοδότησης εκτός του αναχλαστήρα* (σημεία 5.9 έως 

5.12. 5.14, 5.16 και 5.17) 

νοείται η ορθή προβολή του φανού επί επιπέδου καθέτου προς τον άξονα αναφορας του και σε 
επαφή με την εξωτερική επιφάνεια εκπομπής φωτός του φανού* η προβολή αυτή περιορίζεται 
από τις πλευρές πετασμάτων τοποθετουμένων επί του επιπέδου αυτού, κάθε ένα δε από τα 
πετάσματα αυτά επιτρέπει να διέλθει μόνον το 98 % της συνολικής φωτεινής εντάσεως του 
φωτός προς την κατεύθυνση του άξονα αναφοράς. Για να προσδιοριστούν τα κατώτερα, 
ανώτερα και πλευρικά όρια της φωτίζουσας επιφάνειας, χρησιμοποιούνται μόνον πετάσματα με 
οριζόντιες ή κατακόρυφες πλευρές* 

6.4. «φωτίζουσα επιφάνεια ανσχλαστήρα* (σημείο 5.18) 

νοείται η ορθή προβολή ενός ανακλαστηρα επί επιπέδου καθέτου προς τον άξονα αναφοράς 
του. Το επίπεδο αυτό περιορίζεται από επίπεδα που εφάπτονται των εξωτερικών πλευρών της 
* επιφάνειας προβολής φωτός του ανακλαστήρα και είναι παράλληλα προς τον άξονα του. Για να 
καθοριστούν τα κατώτερα, ανώτερα και πλευρικά όρια της φωτίζουσας επιφάνειας χρησιμοποι¬ 
ούνται μόνον πετάσμαια με οριζόντιες ή κατακόρυφες πλευρές* 

7. «φαινόμενη επιφάνεια* 

για οοισιιένη κατεύθυνση παρατήρησης νοείται, κατ’ αίτηση του κατασκευαστή ή του δεόντως 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η ορθή προβολή: 

— είτε του περιγράμματος τη φωτίζουσας επιφάνειας ποοσβαλλομένου επί της εξωτερικής 
επιφάνειας της υάλου (α*ό), 

— είτε της επιφάνειας εκπομπής φωτός (ο-ά), 

επί επιπέδου καθέτου ποος την κατεύθυνση παρατήρησης και εφαπτομένου προς το ακρότατο 
σημείο της υάλου (βλέπε σχήματα στο προσάρτημα I)* 

8. «άξων αναφοράς» 

νοείται ο χαρακτηριστικός άξων του φανού, ο οποίος ορίζεται από τον κατασκευαστή (του 
φανού) για να χρησιμεύσει ως κατεύθυνση αναφοράς (Η * 0", V =■ 0*) για τις γωνί^ζ 
πεδίου κατά τις φωτομετρικές μετρήσεις και για την τοποθέτηση του φανού επί του οχήματος* 

9. · κέντρο αναφοράς» 

νοείται η τομή του άξονα αναφοράς με την επιφάνεια εξοδου του φωτός* το κέντρο αναφοράς 
καθορίζεται από τον κατασκευαστή του φανού* 

10. «γωνίες γεωμετρικής ορατότητας· 

νοούνται οι γωνίας που καθορίζουν τη ζώνη της ελάχιστης στερεός γωνίας εντός της οποίας 
οφείλει να είναι ορατή η φαινομένη επιφάνεια του φανού. Η εν λόγω ζώνη προσδιορίζεται από 
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τους τομής μιας σφαίρας της οποίας το κέντρο συμ πίπτε ι μι το κέντρο αναφοράς τον φανόν, ο 
/ δ* ιστ|«ρινόζ της είναι παράλληλος προς το οδόστρωμα. Οι σ φ αι ρ ικο ί αυτοί τομής καθορίζο¬ 
νται οε σχέση προς τον άξονα α ναφορ άς . Οι οριζόντδς γωνίες β αντ ιστ ο ιχού ν στο γεωγραφικό 
μήκος, οι 6ε καταχόρυφβς α στο γεωμετρικό πλάτος, 1 Στο εσνττςκχό των γωνιών γεαηιετριχής 
ορ α τότητας 6εν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη [ΐετάδοση τον φωτός από οποιοόήποτε τμήμα 
της φαινομένης επιφάνειας τον φανού παρατηρούμενης από το άπειρο. 

Εάν οι ιιττρήσεις γίνονται πλησιέστερα προς το φανό, πρέπει να γίνει παράλληλη {ΐετατόπιση 
της κατεύθυνσης παρατήρησης, προχειμένου να επιτευχθεί η ίδια ακρίβεια. Δεν θα λαμβάνσνται 
υπόψη τα εμπόδια που ευρίσκονται εντός των “γωνιών γεωμετρικής ορατότητας, εφόσον αυτά 
υπήρχαν ήδη κατά την έγκριση τύπου στοιχείου του φανού. 

Εάν, αφού τοποθετηθεί ο φανός, κάποιο τμήμα της φαινομένης επιφάνειας του φανού καλύπ¬ 
τεται από άλλα |ΐέρη του οχήματος, θα πρέπει να δοθούν αποδείξεις ότι το ακάλυπτο από 
εμπόδια τμήμα του φανού εξακολουθεί να συμμορφούται προς τις φωτομετρικές τιμές που 
απαιτούνται για την έγκριση τύπου στοιχείου της διάταξης φωτισμού ως οπτικής μονάδος 
(βλέπε προσάρτημα 1)* 

11. «άκρα τον εξωτερικού πλάτους » 

κάθε πλευράς του οχήματος νοείται το επίπεδο που είναι παράλληλο προς το διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος και που άπτεται του πλευρικού άκρου του οχήματος, μη λαμβανο^ιέ- 
νης(-«ν) υπόψη της (των) προεξοχής^): 

11.1. των κατόπτρων οδήγησης- 

11.2. των φανών δεικτών κατεύθυνσης- 

12. * εξωτερικό πλάτος* 

νοείται η απόσταση μεταξύ των δύο κατακόρυφων επιπέδων που ορίζονται στο ανωτέρω σημείο 
11· 

• ■*+ 

13. «απόσταση μεταξύ δύο φανών προσανατολισιιένων προς την ίδια κατεύθυνση» . 

νοείται η απόσταση μεταξύ των ορθών προβολών επί επιπέδου καθέτου προς τους άξονες 
αναφοράς των περιγραμμάτων των δύο φωτιζουσών περιοχών, όπως ορίστηκαν κατά περίπτω¬ 
ση στο σημείο 6' 

14. * ενδεικτικό λειτουργίας * 

νοείται ενδεικτικό που μαρτυρεί ότι μία διάταξη ενεργοποιήθηκε και λειτουργεί ορθώς- 


15. «ενδεικτικό θέσης σέ λειτουργία * 

νοείται ενδεικτικό που ειδοποιεί ότι μία διάταξη ετέθη σε λειτουργία, χωρίς να δείχνει αν 
λειτουργεί ορθώς ή όχι. 


Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• 

Γ Οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης πρέπει να είναι τοποθετημένες κατά τρόπο 

ώστε, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και παρά τις δονήσεις στις οποίες μπορεί να υποβληθούν, 
να διατηρούν τα προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά και το όχημα να συνεχίσει να πληροί τις 
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, πρέπει να αποκλειστεί η μη ηθελημένη 
απορρύθμιση των φανών. 

2. Οι φανοί φωτισμού πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε να είναι ευχερώς πραγμα¬ 
τοποιήσιμη η ορθή* ρύθμιση του προσανατολισμού των. 

3. Για κάθε διάταξη φωτεινής σηματοδότησης, ο άξων αναφοράς του τοποθετημένου επί του 
οχήματος φανού πρέπει να είναι κάθετος προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος 
στην περίπτωση των πλευρικών ανσκλαστήρων και παράλληλος προς το εν λόγω επίπεδο για 
όλες τις υπόλοιπες διατάξεις σηματοδότησης. Σε κάθε διεύθυνση είναι επιτρεπτή ανοχή ♦ 3*. 

Εξάλλου, πρέπει να τηρούνται οι τυχόν διδόμενες από τον κατασκευαστή ιδιαίτερες οδηγίες 
τοποθέτησης. 
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Επαληθεύονται το ύψος χαι ο προσανατολισμός των φανών, εχτός ανυπάρχουν ιδιαίτερες 
οδηγίες, επί του κενού σχήματος, τοποβεττ^ενσυ επί οριζόντιας και επίπεδης επιφάνειας με 
κατακόρυφο το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του και με το τιμόνι του στη θέση πορείας σε 
ευθεία γραμμή. Η πίεση των ελαστικών επιοώτρων πρέπει να είναι η υποδεικνυόμενη απο τον 
κατασκευαστή για της προδιαγραφόμενες ιδιαιτερότητες συνθήκες φόρτισης. 

Εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτερες οδηγίες, οι φανοί του αυτού ζεύγους και με την ίδια λειτουργία 
πρέπει; 

να είναι τοποθετημένοι συμμετριχώς ως προς το διάμηχες επίπεδο συμμετρίας· 

ο ένας να είναι συμμετρικός του άλλου ως προς το διάμηχες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος- 

να πληρούν τις ίδιες χρωματομετριχές προδιαγραφές· 

να έχουν πανομοιότυπα ονομαστικά φωτομετρικά χαρακτηριστικά- 

Εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτερες οδηγίες, φανοί διαφορετικών λειτουργιών δύνανται να είναι 
ανεξάρτηοι ή οααδο.ποιημένοι. συνδυασμένοι ή ενσωματωμένοι στην ίδια διαταξη, υπο τον ορο 
ότι καθένας από τους εν λόγω φανούς πληροί τις αντίστοιχες γι' αυτόν προδιαγραφές. 

Το μέγιστο ύφος υπεοάνω του εδάφους μετοείται από το υφηλότεοο σημείο της φωτίζουσας 
περίοχήε το δε ελάχιστο από το χαμηλότερο σημείο. Οσον αφοοά τους φανούς διασταύρωσης, 
το μέγιστο ύψος υπεράνω του εδάφους μετρείται από το κατώτερο χείλος της υα/.ου η του 
κατόπτρου σε περίπτωση που το τελευταίο ευοίοκεται υψηλότερα. 

Εκτός αν υπάρχουν ιδιαίτερες οδηγίες, κανένας φανός δεν πρέπει να αναβοσβήνει, εκτός των 
φανών δεικτών κατεύθυνσης και του σήματος κινδύνου. 

Κανένα ερυθρό φως δεν πρέπει να είναι ορατό εκ των έμπροσθεν και κανένα λευκό φως εκ των 
όπισθεν εκτός του φανού οπιοθοπορείας, εάν το όχημα είναι εφοδιασμένο μ’ αυτόν. Η συνθηκη 
εξακριβώνεται ως εξής (βλέπε σχέδια παρατιθέμενα στο προσάρτημά 1 των παραρτημάτων II 
έως VI ανάλογα με τον τύπο του δικύκλου ή τρικύκλου οχήματος): 

’ για την οοατότητα ενός εουθμού φώτος εκ των έμπροσθεν: δεν πρέπει να υπάρχει άμεση 
ορατότητα* ενός φανού ερυθοού χρώματος για παρατηρητή κινούμενο στην ςωνη I ενός 
εγκάρσιου επιπέδου ευρισκόμενου 25 μέτρα έμπροσθεν του εξωτερικού μήκους· 

γιο την οοατόητα λευκού φωτός εκ των όπισθεν, δεν πρέπει να υπάρχει άμεση ορατότητα ενός 
φανού λευκού χρώματος για παρατηρητή κινούμενο στη ζώνη 2 ενός εγκάρσιου επιπέδου 
■ευρισκομένου 25 μέτρα όπισθεν του εξωτερικού μήκους του οχήματος. 

’ οι διοπτευόμενες από τον παρατηρητή ζώνες I και 2 στα αντίστοιχα επίπεδα που οριοθετού- 
νται: 

καθ’ ύψος, από δυό οριζόντια επίπεδα ευρισκόμενα αντίστοιχα 1 μέτρο και 2,20 μέτρα υπερανω 
του εδάφους - 

κατά πλάτος, από δύο'κατακόρυφα επίπεδα που σχηματίζουν αντίστοιχα πρόσω και όπισθεν 
γωνία 15’ προς τα έξω ως ποος το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. Τα επίπεδα αυτα 
πεοιλαυβάνουν. αντίστοιχα τις νατακόουφες γραμμές τομή; των κατακοουφων επίπεδων που 
είναι παοάλληλα προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρία; του οχήματος και που οριοθετούν το 
εξωτερικό πλάτος με τα εγκάρσια επίπεδα που οριοθετούν το εξωτερικό μήκος του σχήματος. 

Οι ιιλεκτοικές συνδέσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο εμπρόσθιος φανός θέσης, ή. όταν δεν 
υπάοχει 'εμποόσθιος φανός θέσης, ο φανός διασταύρωσης, ο οπίσθιος φανός θέσης και η 
διάταξη φωησμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας, να αναβουν και να σβήνουν 
οπωσδήποτε ταυτόχρονα. 

Εκτός αν υπάοχουν ιδιαίττοες οδηγίες, οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο 
φανός πόοείαε, ο φανός διασταύρωσης και ο φανός ομίχλης να μπορούν να αναβουν μονον 
εφόσον οι'φανοί του ανωτέοω σημείου 10 είναι ομοίως αναμμένοι. Εντούτοις, ο οοος αυτός δεν 
επιβάλλεται για το φανό ποοείας ή το φανό διασταύρωσης όταν οι τελευταίοι χρησιμοποιούνται 
για την παοαγωγή φωτεινών σημάτων με την κατά βραχέα διαστήματα διαλειπουσα λειτουργία 
του φανού διασταύρωσης ή τη διαλειπουσα λειτουργία του φανού πορείας ή την κατα βραχέα 
διαστήματα λειτουργία με εναλλαγή του φανού διασταύρωσης και του φανού πορείας. 

Φωτεινές ενδεικτικές λυχνίες 

Κάθε φωτεινή ενδεικτική λυχνία πρέπει να είναι ευχερώς ορατή από τον οδηγό στην κανονική 
θέση οδήγησης. 
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η·» . Ο.-τοί! πνοίίλέπϊται νΊηχταώ 0«οη* «κονττϊβ· μ»»9« *· ονηχαθίστσται οπό «τδαχτχχό 

ί λειτουργά**· 

I ■ 

13. Χρώμα εκποιιπης των φανών 

ι Το χρώαα εκποιιπης των φανών πρέπει να είναι το ακόλουθο: 


φανός πορείας: 

λευκό 

μη τριγωνικός εμπρόσθιο; ανακλαστηρας: 

λευκό 

φανός διασταύρωσης: 

λευκό 

φανός δείκτης κατεύθυνσης: 

κίτρινο ηλέκτρο» 

φανός πέδησης: - 

ερυθρό 

εμπρόσθιος φανός θέσης: 

λευκό 

οπίσθιος φανός θέσης: 

ερυθρό 

- * εμπρόσθιος φανός ομίχλης: 

λτυκό/κίτρινο 

οπίσθιος φανός ομίχλης: 

ερυθρό 

φανός οπισθοπορείας: 

λευκό 

σήμα κινδύνου: 

κίτρινο ηλέκτρον 

διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας: λευκό 

μη τριγωνικός πλευρικός ανακλαστηρας: 

κίτρινο ηλέκτρον 

μη τριγωνικός οπίσθιος ανακλαστηρας: 

ερυθρό 

ανακλαστήρας ποδομοχλών: 

κίτρινο ηλέκτρον 


Ο ορισμός του χρώματος των φανών πρέπει να ανταποκρίνεται στον εμφαινόμενο στο προσάρ¬ 
τημα 1 

14. Κάθε διάτας η φωτισμού και φωτεινής σημαντοδότησης πρέπει να έχει τνχει έγκρισης τύπου 

στοιχείου. Ωστόσο. *ιέχρι να εναρμονιστούν οι ρυθμίσεις ',ια τα συστήματα φωτισμού και 
φωτάνής σηματοδότησης των μοτοποδηλάτων, τα οποία είναι εφοδιασμένα με κινητήρα, η ισχύς 
του οποίον δεν υπερβαίνει το 0.5 ίον και των οποίων η μεγίστη ταχύτητα είναι μικρότερη ή ίση 
προς 25 Ιαπ/Η. τα εν λόγω μοτοποδήλατα μποοούν να διαθέτουν φανό διασταύρωσης ή/και 
οπίσθιο φανό θέσης μη εγκεκριμένα Ιπς περιπτώσεις αυτές, ο κατασκευαστής υποχρεονται να 
δηλώσει ότι οι διατάξεις αυτές τηρούν το πρότυπο 150 6742/1. Ποόσθετες συγκεκριμένες 
προδιαγραφές εισάγονται με τη διαδικασία του άρθρου 13 της ΚΥΑ 47271/3950/1992 
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Πςοσάρτημα 2 

Ορισμός το»ν χρ«μάτ»ν τ»» ψανόν 


ΤΡΙΧΡΩΜΑΤΙΚΕΖ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 


Ερυθρό 

Όριο προς το κίτρινο 

Όριο προς το πορφυρούν 

ι γ X 0335 
χ * 0.008 

Λευκό 

Όριο προς το κυανό 

Όριο προς το κίτρινο 

Όριο προς το πράσινο 

Όριο προς το πράσινο 

Όριο προς το πορφυρούν 

χ » 0310 
χ X 0300 
ν * 0,150 ♦ 0,640χ 
γ X 0,440 
γ » 0350 ♦ 0,750χ 

* 

Όριο προς το ερυθρό 

V > 0382 

Κίτρινο 

Όριο προς το κόκκινο 

Όριο προς το πράσινο 

Όριο προς το λευκά 

Όριο προς τη φασματική τιμή 

ν > 0.138 + 0380χ ' 
ν χ Ι&χ - 0.100 
γ » - X ♦ 0.940 
γ » 0,440 
ν χ - χ ♦ 0.992 

Κίτρινο ήλεκτρου 

Όριο προς το κίτρινο :■ 

Όριο προς το ερυθρό 

V < 0.429* 
γ > 0398 


Όριο προς το λευκό 

γ * 0307 


Για τον έλεγχο επαλήθευσης των ανωτέρω ορίων χρησιμοποιείται χρωματική πηγή θερμοκρασίας 2 856 Κ 
[πρότυπο Α της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού (ΟΕ)]. 



3268 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΏΤΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑ ΤΑ ΔΠΤΟΧΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 

Μη θιγομένων παν διατάξεων τον σημείου Β.14 του παραρτήματος I. κάθε δίτροχο μοτοποδή¬ 
λατο πρέπει να είναι^εφοδιασμένο με πς ακόλουθες διατάζεις φωτισμού και φωτεινής σηματο¬ 
δότησης: 

1.1. φανό διασταύρωσης· 

12. οπίσθιο φανό θέσης· .. . , 

13. φανό πέδησης. Η απαίτηση αυτή δεν αφορά τα μοτοποδήλατα που έτυχαν εξαίρεσης προβλεπο- 
μένης στο παράρττ^ια I σημείο Β.14* 

1.4. μη τριγωνικούς πλευρικούς ανακλαστήρες· 

13. μη τριγωνικό οπίσθιο ανακλαστήρα* 

^ 5. ανακλαστήρες ποδομοχλών (πενταλιών). μόνο για τα δίτροχα μοτοποδήλατα εφοδιασμένα με μη 

αναδιπλούμενα πεντάλια. 

2. Κάθε δίτροχο μοτοποδήλατο μπορεί, επιπλέον, να είναι εφοδιασμένο με τις ακόλουθες διατάξεις 
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης: 

2.1. φανό πορείας* 

^ 22. φανούς δείκτες κατεύθυνσης* ; 

2.1. διάταξη φωτισμού της πινακίδας ταυ οπισθίου αριθμού κυκλοφορίας* 

2.4. εμπόσθιο φανό θέσης* 

22. μη τριγωνικούς εμπρόσθιους ανακλαστήρες. * 

3. Η τοποθέτηση έκαστου των συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των ανωτέρω 
σημείων 1 και 2 πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κατωτέρω 
σημείου 6. 

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης διαφορετι¬ 
κής από όσες μνημονεύονται στα ανωτέρω σημεία 1 και 2. 

5. * Οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης που έχουν επικυρωθεί για τις μοτοσικλέτες 

και οι οποίες αναφέρονται παραπάνω στα σημεία 1 και 2 επιτρέπονται και για τα μοτοποδήλα¬ 
τα. 

6. ΙΔΙΑΠΈΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

6.1. Φανοί πορείας 

6.1.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

6.1.2. Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.1.3. θέση: 

6.1.3.1. κατά πλάτος: 

—* ένας ανεξάρτητος φανός πορείας μπορεί να τοποθετηθεί άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλευρως 
ενός άλλου εμποόσθιαυ φανού: αΥ οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφοράς του φανού πορείας πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρί¬ 
ας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλευρως του άλλου, τα κέντρα 
αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος, 

— ένας φανός ποοείας αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να είναι 
τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του διαμήκους 
επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχημα διαθέτει παράλληλα ανεξάρ¬ 
τητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλευρως του φανού πορείας, τα κέντρα 
αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
του οχήματος, 

— δύο φανοί πορείας, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως ενσωματωμένοι με 
άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τροπο ώστε τα κέντρα αναφοράς 
τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος· 
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6.132. 

6.1 33. 

6.13.4. 

6.1.4. 


6.13. 

6 . 1 . 6 . 

6.1.7. 

6 . 1 . 8 . 

6 . 1 . 8 . 1 . 
6-1-3.2. 
6.1.9. 


6 . 1 . 10 . 


62. 

62.1. 

6 22 . 
623. 
6.23.1, 


κατά μήκος: έμπροσθεν το» σχήματος. Η απαίτηση αυτή Θεωρείται οη τηρείται αν το εχπεμπό- 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέοως'οντε εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης 
ή/και άλλων ανακλαστικών επιφανειών το» οχτ^ιατος* 

εν πόση περιπτώσει, για τον ανεξάρτητο φανό πορείας, η απόσταση μεταξύ το» άκρο» της 
φωτίζουσας περιοχής του και το» άκρο» εκείνης το» φανού διασταύρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200 γτιπγ 

στην περίπτωση δύο φανών πορείας, η απόσταση που χωρίζει τις φωτίζουσες περιοχές δεν 
πρέπει να .υπερβαίνει το 200 πιχτι. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Η ορατότητα της φωτίζουσας^ιερισχής, ακόμη και εντός ζωνών που δεν φαίνονται φωτισμένες 
κατά τη Θεωρούμενη διεύθυνση παρατήρησης, πρέπει να εξασφαλίζεται στο εοωτερικό ενός 
αποκλίνοντος χώρου με όρια γενέτειρες που διέρχονται από το περίγραμμα της φωτίζουσας 
περιοχής σχηματίζοντας γωνία 5* τουλάχιστον με τον άξονα αναφοράς το» προβολέα. Ος 
απαρχή των γωνιών γεωμετρικής ορατότητας πρέπει να θεωρείται το περίγραμμα της προβολής 
της φωτίζουσας. περιοχής επί εγκαρσίου επιπέδου εφαπτομενικού προς το εμπρόσθιο τμήμα το» 
φακού του φανού πορείας. 


Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με το φανό διασταύρωσης και τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 
Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοφαίως: 
με το φανό διασταύρωσης, 
με τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Οι φανοί πορείας πρέπει να ανάβουν ταντοχρόνως. Κατά τη μετάβαση από τις δέσμες 
διασταύρωσης στις δέσμες πορείας επιβάλλεται να ανάβουν όλοι οι φανοί πορείας. Κατά τη 
μετάβαση από τις δέσμες πορείας στις δέσμες διαστανρώσης επιβάλλεται να σβήνουν ταυτσχρό- 
νως. 

Ενδεικτικό θέσης λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών κυανούς φωτεινός δείκτης. 


Φανοί διασταύρωσης 

Αριθμός ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένας ανεξάρτητος φανός διασταύρωσης μπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεύρως ενός άλλου εμποόσθου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακορύφως, το κέντρο αναφοράς του φανού διασταύρωσης πρέπει να ευρίσκειαι στο 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως 
του άλλου, τα^κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες 
επίπεδο συμμετρίας του σχήματος, 

— ένας φανός διασταύρωσης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να 
είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκειαι επί του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχημα διαθέτει επίσης 
έναν ανεξάρτητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως τους φανού πορείας, τα 
κέντρα αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος, 

— , δύο φανοί διασταύρωσης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως ενσωματωμέ¬ 

νοι" με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήμα¬ 
τος* 

καθ' ύφος: κατ' ελάχιστο 500 γπγπ και κατά μέγιστο I 200 γπγπ ανω του εδάφους* 


^-ί. 


623.2 




3270 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


031 


6.23.4. 

6.2.4. 


633. 


6 . 2 . 6 . 


χατά μήκος: έμπροσθεν ίου οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται όπ τηρείται αν το εχπεμπά· 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης ή/και 
άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος· 

στην περίπτωση δύο φανών διασταύρωσης, η απόσταση που χωρίζει τις φωτίζουσες περιοχές 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 σιιη. 

Γ ι ΐωμετριχή ορατότητα 

Προσδιορίζεται από ας γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Α 10 του παραρτήματος I: 
α * 15* προς τα άνω και 10" προς τα κάτω, 

β χ αν υπάρχει ένας μόνο φανός διασταύρωσης, 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών αν υπάρχουν 
δύο φανοί διασταύρωσης 45* προς τα έξω και 10* προς τα έσω. 

Η παρουσία πορειών ή άλλων στοιχείων γειτνιαζόντων με τον προβολέα δεν πρέπει να προκαλεί ^ 
παρενέργειες ενοχλητικές για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της κατεύθυνσης του συστήματος διεύθυνσης. 

Λύναται να είναι ομαδοποιημένος [ΐε το φανό πορείας και τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 


6.2.7. 


Λεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 


6.2.5. 

6.2.9. 


6 . 2 . 10 . 


6 . 111 . 


Λύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με το φανό πορείας και τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 
Ηλεχτςιχή σύνδεση 

Το χρριστήριο μετάβασης στη φωτεινή δέσμη διασταύρωσης πρέπει να εντέλλει ταυτοχρονως τη 
σβέση του φανού πορείας, ενώ ο φανός διασταύρωσης δύναται να παραμένει αναμμένος 
συγχρόνως με το φανό πορείας. 

Ενόειχτό Θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών πράσινος φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 


6.3. 

63.1. 

63.1 
633. 

633.1. 

633.1.1. 

633.1.1.1. 

633.1.1.1 

633.1.13. 


633.1.1 


6.33.1 

6333. 

63.4. 


Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 
Αριθμός Δύο ανά πλευρά. 

' Σχέδιο τοποθέτησης: δύο εμπρόσθιοι και δύο οπίσθιοι δείκτες. 
θέση: 

κατά πλάτος 

για τσας εμπρόσθιους δείκτες απαιτείται συγχρόνως: 
ελάχιστη απόσταση 240 γπγπ μεταξύ των φωηζουσών περιοχών 

να ευρίσκονται εξωτερικώς των διαμήκων καταχορύφων επιπέδων που εφάπτονται των εξωτε¬ 
ρικών άκρων της φωτίζουσας περιοχής του (των) προβολέα(-ων)* 

ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φωτιζουσών περιοχών των δειχτών και των πλησιέστερων 
φανών διασταύρωσης: 

— 75 πιπι έφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 90 σό, 

— 40 αυτί εφόσον η ελάχιστη απόσταση ίου δείκτη ανέρχεται σε 175 εό. 

— 20 οιγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 250 οά, 

— ίί 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 400 τά 

για τσος οπίσθιους δείκτες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εσωτερικών άκρων των δύο 
φωτιζσυοών περιοχών πρέπει να είναι 150 γπγπ· 

καθ' ύφος: κατ' ελάχιστο 350 γπγτι και κατά μέγιστο I 200 γπγπ άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: η προς τα εμπρός απόσταση μεταξύ του εγκάρσιου επιπέδου που αντιστοιχεί στο 
διαμήκης ακοότατο οπίσθιο όριο του οχήματος και του κέντρου αναφοράς των οπίσθιων 
δειχτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 γπγπ. 

Γεωμετοιχή ορατότητα 

Οριζόντιες γωνίες: βλέπε προσάρτημα 1 

Κατακάρυφες γωνίες: 15* άνω και κάτω της οριζοντίου. 
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6.3.3. 


6.3.6. 
13.7. 
6 ^ 5 . 3 . 
- 63.9. 


63.10. 


63.11. 

63.11.1. 

63.11.2. 

63.113.1. 

63.11.2.2 

63.113. 

63.113.1. 

63.1133. 

63.11.4. 


63.11.4.1. 
63.11.4.3 

63.113. 

6.4. 

6.4.1. 

6.4.2. 


Πάντως. η χατακόρυφη γωνία κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί σε 5* αν το ύψος των 
φανών είναι κατώτερο των 750 ππι. 

Προσαχ*αζολισιιός 

Οι εμπρόσθιοι φανοί δείκτες κατεύθυνσης δύναχαι να στρέφονται συναρτήσει της κατεύθυνσης 
του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένοι με ένα ή περισσότερους φανούς. 

Δεν δύνανται να συνδυαστούν αμοφαίως {ΐε άλλο φανό. 

Δεν δύνανται να ενσωματωθούν αμοφαίως με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση: 

Η αφή των φανών δεικτών κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων φανών. Όλοι 
οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης που ενρΐσκονται στην ίδια πλευρά του οχήματος ανάβουν και 
σβήνουν με το ίδιο χειριστήριο. 

Ενδεικτικό λειτονργίας προαιρετικό. 

Μπορεί να είναι οπτικό ή ακουστικό ή και τα δυο. 

Αν είναι οπτικό, πρέπει να είναι αναλά|ΐπον, χρώματος πρασίνου* πρέπει να είναι ορατό υπό 
όλες τις ομαλές συνθήκες οδήγησης" σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ενός οποιουδήπο- 
τε δείκτη κατεύθυνσης πρέπει το ενδεικτικό να σβήνει ή να παραμένει αναμμένο χωρίς 
αναλαμπές ή να παρουσιάζει εμφανή μεταβολή της συχνότητας αναλαμπής. 

Αν είναι ακουστικό, πρέπει να είναι ευκρινώς ακουστό και υπό ης ανωτέρω συνθήκες να 
παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργίας με το οπτικό ενδεικτικό λειτουργίας. 

Λοιπές προδιαγραφές 

Τα κατωτέρω εμφαινσμενα χαρακτηριστικά πρέπει να μετοούνται όταν η ηλεκτρογεννήτρια δεν 
τροφοδοτεί άλλα φορτία παρά μόνο τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
κινητήρα και των διατάξεων φωτισμού. 

Την επέμβαση στο χειριστήριο του φωτεινού σήιιατος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού 
ενός δευτερολέπτου το αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημίσεως δευτερολέπτου 
το αργότερο. 

Στην περίπτωση των οχημάτων στα οποία οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται *με 
συνεχές ρεύμα: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευρό; του οχήματος θα πρέπει να έχει 
την ίδια συχνότητα και είναι εν φάσεμ 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπερβαίνει το 50 % στροφών που 
αντιστοιχούν στη μέγιστη τ αχύ τητα πορείας του σχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 π 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του σχήματος δύναται να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρτη¬ 
μα 1. 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα κυμαίνεται μεταξύ των στροφών 
βοαόυπορείας που ορίζει, ο κατασκευαστής και του 50 % των στροφών που αντιστοιχούν στη 
μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι ^ιεταξύ 90 + 30 και 90 - 45 περίοδοι ανά 
λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δειχτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείτο συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρτη¬ 
μα 1. 

Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας, μη οφειλομένης σε βραχυκύκλωμα, ενός φανού δείκτη 
κατεύθυνσης, ο έτερος πρέπει να συνεχίσει να αναλαμπή ή να παραμένει αναμμένος, πλήν όμως 
η συχνότητα υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετική από την προδιαγραφόμενη. 

Φανοί πέδησης 
Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 





3272 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


6 . 0 . 1 . 

6.43.1 

6 . 03 . 

6.4Λ 


6 . 0 . 

6.4.6. 

6.4.7. 

6.4.1 

6.4.9. 

6.4.10. 
63. 

* "*63.1. 

63.1 
633. 
633.1. 


633.1 

6333. 

63.4. 


633. 

63.6. 

63.7. 
63.1 

63.9. 

63.10. 


κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος αν υπάρχει ένας μόνο φανός πέδησης ή, στην περίπτωση των δυο φανών, αυτοί 
πρέπει γα είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος* 

καβ' ύψος: κατ’ ελάχιστο.250 *ιγπ και κατά μέγιστο I 500 Γησι άνω του εδάφους* 


κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 45* ίξ αρισκρών και κ δεξιών. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* ,-τρος τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δυνατοί να μειωβά μέχρι 5* αν το ύφος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 πιιη. 

Προσανατολισμός: προς τα όπιοβεν του οχήματος. 

Μπορεί να είναι ομαδοποιημένος με ένα ή περισσότερους άλλους οπίσθιους φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Ηλιχτριχή σύνδεση λειτουργίας: ο φανός ποέπει να ανάβει με κάθε επιβολή τουλάχιστον ενός 
των κύριων συστημάτων πέδησης. 

Ενόειχτικό θέσης σε λειτουργία: απαγορεύεται. 


Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 
Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση, 
θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένας ανεξάρτητος εμποόοθιος φανός θέσης μπορεί να τοποθετείται άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεύρως ενός άλλου εμπρόσθιου φα%·ού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
καταχορύφως. το κέντρο αναφοράς του εμπρόσθιου φανού θέσης πρέπει να ευρίσκεται στο 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος- αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως 
του άλλου τα κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες 

' επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, 

*νας εμπρόσθιος φανός θέσης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
.να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επι του 
διαμήκονς επιπέδου συμμετρίας του οχήματος, 

— δύο εμπρόσθιοι φανοί θέσης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο αμοιβαίως ενσωματωμένοι 
με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήμα¬ 
τος* 

καθ’ ύψος: κατ’ ελάχιστο 350 γπγπ και κατά μέγιστο I χΟΟ γπγπ άνω του εδάφους* 
κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 30* εξ αριστερών και δεξιών αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης* 30* *0°<; τα 
έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. Κατακόρυφη γωνία: 15 προς τα ανω 
και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου 
δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του φανού είναι κατώτερο των 750 γπιπ. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο εμπρόοθιο φανό. 

Δύναται ενσωματωθεί αμοιβαίως με κάθε άλλο εμπρόοθιο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: χωρίς συγκεκριμένη εξειδίκευση. 

Ενδειχτικό θέσης σε λειτουργία προαιρετικό. 

Μη αναλάμπουσα πράσινη φωτεινή ένδειξη, 
λοιπές προδιαγραφές: καμία. 
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6Λ Οπίσθιοι φανοί θέσης 

6.6.1* Αριθμός: ένας ή δύο. 

6.6.2. Σχέδιο τοποθέ τ ησ ης : χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.63. Θέση: 

6.63.1. κατά πλάτος το κέντρο αναφορά; πρέπει να ευρίσκει» στο διάμηκε; επίπεδο σνμιιετρίας του 

οχήματος αν υπάρχει ένα; μόνο οπίσθιο; φανό; θέση; η. στην περίπτωση των δύο φανών, αυτοί 
πρεπει να είναι συμμετρικοί ως προ; το διάμηκες επίπεδο συμμετρία; του οχήματα;· 

6.6.33. καθ* ύψος: κατ* ελάχιστο 230 τητη κια κατά μέγιστο I 500 βιιβ άνω του εδάφους 

6.633. κατά μήκος: όπισθεν του άχτιστο;. 

6.6.4. Γΐωαετοιχή ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 50* εξ αριστερών και εχ δεξιών, αν υπάρχει ένα; μόνο φανό; θέσης· 30* προ; 

τα έξω και 45* προς τα έοω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα 
άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη γωνία προς τα κάτω της 
οριζοντίου μπορεί να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύφος του φανού είναι κατώτερο των 750 πυη. 

6.63. Προοανατολαηιότ: προς τα όπισθεν. 

6.6.6. Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

6.6.7. Δύναται να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένος με το φανό πέδησης ή το μη τριγωνικό οπίσθιο 
ανακλαστήρα ή και με τους δύο. 

6.63. Ηλεκτρική σύνδεση κειτ ονργίας: χωρίς συγκεκριμένη εξειόίκενση. 

6.6.9. Ενδεικτικό θέσης σι λειτσυργκΣ: προαιρετικό. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από την τυχόν προβλεπόμενη διάταξη για τον 
εμπρόσθιο φαιά θέσης, 

6.6.10. Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 


6.7. 

6.7.1. 

6.73. 

6.73. 

. 6.73.1. 
6.733. 
6.733. 

. 6.7.4. 


6.73. 

6.7.6. 

63. 

6.5.1. 

63.1 


Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 
Αριθμός ανά πλευρά- ένας ή δύο κατηγορίας ΙΑ ('). 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς σ υ γκ εκ ριμένη απαίτηση. 
θέση: 

κατά πλάτος: καμία συγκεκριμένη απαίτηση* 

καθ' ύφος: κατ' ελάχιστο 300 ζηζη και κατά μέγιστο 900 πυη άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: οφείλει να είναι τέτοια ώστε υπό κανονικές συνθήκες η διάταξη να μην μπορεί να 
επικαλυφθεί από τον οδηγό ή τον επιβάτη, ούτε από τα ενδύματα τους. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντιες γωνίες: 30* προς τα εμπρός και προς τα ο πίσω. 

Κατακόρυφες γωνίες: 15* προς τα άνω και προ; τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόρυφη γωνία προς τα κάτω τη; οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το 
ύψος του ανακλαστήρα είναι κατώτερο των 750 ιτιπυ 

Προσανατολισμός: ο άξων αναφοράς των ανακλαστήρων πρέπει να είναι κάθετος προς το 
διάμηκες- επίπεδο συμμετρίας του οχήματος και στραμμένος προς τα έξω. Οι ευρισκόμενοι 
έιιπροσθεν ανακλαστήρες δύνανται να στρέφονται συναρτήσει της κατεύθυνσης του συστήματος 
διεύθυνσης. 

Δύναται νά είναι ομαδοποιημένος με τις υπόλοιπες διατάξεις σηματοδότησης. 

Μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες 

Αριθμός: ένας κατηγορίας ΙΑ ί 1 ). * 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 


(I) Ιύαφαττο ΜΖ την ταξινοαηση της ΚΥΑ ι1339/ Ι9ββ προσέγγισης των νομοθττΛων των κρατών μιλών όοσν αφορά 

τονς σνακλαοτηρες των οχημάτων μ* κινητήρα καΐ-των ριτμοκΑκονυοων τσυς. 
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θέσψ 

κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηχες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος* 

χαθ* ύφος: κατ' ελάχιστο 250 τηιη και κατά μέγιστο 900 γπχπ όνοι τον εδάφους* 


6.3.3 3. κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

6.3.4. Γεω μετρική ορατό ήττα 

Οριζόντια γωνία: 30* εξ αριστερών και εχ δεξιών. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω ν.αι προς τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως η κατακόρυφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δυνατοί να μειωθεί μέχρι 5* αν τΟ* 
ύψος του ανακλαστήρα είναι κατώτερο 750 γποι. 

6.3.5. Προσανατολισμός: προς τα οπίσω. 

6.3.6. Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο φανό. 

6.3.7. Λοιπές π ροδιαγραιτές: η φωτίζαυσα περιοχή του ανακλαστήρα δυνατοί να έχει κοινά τμήματα 
μ* τη φωτίζουσα περιοχή κάθε άλλου ερυθρού φανού τοποθετημένου όπισθεν. 


6.9. Ανακλαστήρες ποδομοχλών (πενταλιών) 

6.9.1. Κάθε πεντάλι του μοτοποδηλάτου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο ανακλαστήρες. 

6.9.2. Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.93. · Λοιπές προδιαγραφές 

Η επιφάνεια της φωάζαυσας περιοχής του ανακλαστήρα πρέπει να ενρίσκεται σε εσοχή ως προς 
το περίγραμμα. 

Οι ανακλαστήρες πρέπα να είναι στερεωμένοι στο σώμα του πενταλιού κατά τρόπο ώστε να 
είναι καλώς ορατοί εκ των έμπροσθεν και των όπισθεν του οχήματος. Ο άξονας αναφοράς των 
ανακλαστήρων, των οποίων το σχήμα πρέπα να είναι προσαρμοσμένο προς εκείνο του σώματος 
του πενταλιού. οφείλει να είναι κάθετος προς τον άξονα του πενταλιού. Οι ανακλαστήρες των 
πενταλιών πρέπει να είναι στερεωμένοι μόνο στα πεντάλια του οχήματος που. μέσω στροφάλων 
ή παρόμοιων διατάξεων, δύνανται να χρησιμεύσουν ως μέσο πρόωσης αντί του κινητήρα- Δεν 
* .πρέπα να είναι στερεωμένοι σε πεντάλια που χρησιμεύουν ως χειριστήρια του οχήματος ή μόνο 
ως υποπόδιο για τον οδηγό ή επιβάτη. 

6.10. Μη τριγωνικός εμπρόσθιος ανακλαστήρας 

6.10.1. Αριθμός: ένας κατηγορίας ΙΑ ( τ ). 

6.10-2- Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.103. θέση: 

6.103.1. κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ενρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος- 

6.1032. καθ’ ύψος: ελάχιστο 4Χ) γπγπ. μέγιστο I 200 γπγπ από το έδαφος* 

6.1033. κατά μήκος: έμπροσθεν του σχήματος. 

6.10.4. Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 30* αριστερά και δεξιά. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* άνωθεν και κάτωθεν της οριζοντίου. 

Ωστόσο, η κατακόρυφη γωνία κάτωθεν της οριζοντίου δύναται να μειωθεί σης 5* εάν ο 
ανακλαστηςας απέχει λιγότερο από 750 γπγπ από το έδαφος. 

6.103. Ενθνγράυιιΐϋη: προς τα εμπρός. Ο ανακλαστήρας μπορεί να περιστρέφεται εντός της γωνίας 

στροφής. 

6.10.6. Δύναται να είναι ομαδοποιημένος ;ιε κάθε άλλο φανα. 

6.10.7. Αλλες απαιτήσεις: ουδεμία. 


(I) μ* την ταξινόμηση της ΚΥΑ 11339/1964*- «ρί προσέγγισης των νομοθεσιών τνν «ροτών μελών όσον αφορά 

τους σναχλαστήρες των οχημάτων με κινητήρα η τνν ρυμονλχσνμέννεν τους. 
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Τέτοια ώστε η διάταξη να φωτίζει τη θέση που 
προορίζεται για την πιναχίδα αριθμού κυκλο¬ 
φορίας. 


Διάταξη φωτισμόν της οπίσθιας πινακίδας αριθμόν κυκλοφορίας 
Αριθμός: 1. 

Η διάταξη μπορεί να αποτελάται από διάφορα οπτικά στοιχεία προορισμένα να φωτίζουν την 
πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας. 

Σχέδιο τοποθέτησης 

Θέσψ 

κατά πλάτος: 
χαθ* ύφος: 
κατά μήκος: 

Γειο\μετρική ορατότητα * 

Προσανατολισμός 

Μπορεί να ομαδοποιηθεί με ένα ή πλείονες οπισθίους φανούς. 

Μπορεί να συνδυασθεί με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Δεν ιιπορεί να είναι αμοφαίως ενσωματωμένη με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση: καμία ιδιαίτερη προδιαγραφή. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Η λειτουργία του πρέπει να διασφαλίζεται από το ενδεικτικό του φανού θέσης. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 
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Προοάςτημα 1 

Ορατότητα τ»ν ερνβρΜτ εχ τ»ν έμπροσβεν και τ·ν λευκόν η τ»τ όπισθεν 

(Βλέπε σημείο Β.9 του *αραρττ|ΐατος I και σημείο 63.11.4.2 του παρόντο; παραρτήματα;) 




Σχήμα 2 
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ΓΪΟοσάο τημα 3 

ΔχΙτίο πληροφοριών όσον «φορά την τοποθέτηση των διατάξεων ερωτισμού χαι φωτεινής σηματοδότησης σε 

Γτβτ τόπο δίτροχου μοτοποδηλάτου 

(Επισυνάπτεται στην αίτηση εποάρωσης εφόσον αυτή υποβάλλεται ανεξαρτήτως της αίτησης έγκρισης του 

οχήματος) 


Αύξων αριθμός (δοθείς από τον αιτοΰντα): . 

Η αίτηση πιστ οπ οί η σης -μα την εγκατάσταση των διατάξεων φωπσμαό χαι φωτεινής, σηματοδότησης σι"έναν 
τύπο δίτοσχου μοτοποδηλάτου πρέπη να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρσνται στην 
1*74/1953 παράρτημα II. μέρος Α σημεία: 

0 . 1 . 

02 . 

0.4 έως 0.6. 

8 έως 8.4. 
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Προσάρτημα 4 

Ένδοξη της υπηρεσίας 

Πιοτοποιητιχό έγκρισης τύπου (ττοιχπον οσον βφο^β την τοποθέτηση τβτ θιατσζι·^ φϋΐυηιοό χβ& φκτιινηξ 
σηματοδότησης στ ένα τνπον θίχνχλον μοτοποδηλάτου 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Αριθ. αναφοράς. της τεχνικής υπης«σίας. απο. 

Αριθμός έγκρισης τύπου στοιχείου:. Αριθμός επέκτασης:. 

1. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος: .... 

2. Τύπος οχήματος:.*. 

3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή:-. 


4. Τυχόν όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του κατασκευαστή: .. 

5. Υποχρεωτικές διατάξεις φωτισμού επί του αηθτωςηβέντος οχήματος ('): 

5.1. Φανοί διασταύρωσης 

5.2. Οπίσθιοι φανοί θέσης 

53. Φανοί πέδησης 

5.4. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 

5.5. Μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες (*) 

5.6. Ανακλαστήρες ποδομοχλών ( 3 ) 

6. Προαιρετικές διατάξεις φωτισμού του επιθεωρηθέντος οχήματος («): 

6.1. Φανοί πορείας: ναι/όχι (*) . 

62. Φανοί δείκτες κατεύθυνσης: ναι/όχι (*) 

63. Διάταξη φωτισμού της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας: ναι/όχι (*) 

6.4. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης: ναι/όχι (*) 

63. Μη τριγωνικός εμπρόσθιος ανακλαστήρας: ναι/όχι (*) 

7. Παραλλαγές: ... 

8. Το όχημα προσκομίσθηκε προς έγκριση τύπου στοιχείου στις . 

9. Η έγκριση εχορηγήθη/απεορίφθη (*) 

10. Τόπος .... 

11. Ημερομηνία.. 

12. Υπογραφή . 


(ΐ) Να υποδειχθούν για κάθε διάταξη, σε ξεχωριστό δελτίο, οι τύποι των διατάξεων με τα δέοντα στοιχεία αναγνώρισής τους 
που πληρούν τις προδιαγραφές συναρμολόγησης κατά την έννοια το» παρόντος παραρτήματος. 

Ρ) Αποκλειστικά για τα δίτροχα μοτοποδήλατα με ποδομσχλούς (πζνταλια). 

Ρ) Πλην των μοτοποδηλάτων που έτνχαν εξαίρεσης προΡλεπόμτνης στο παράρτημα I σημείο Β.14. 

(·) Να διαγράφει η περιττή ένδειξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /// 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΠΑ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 

1 . Κάθε τρίτροχο μοτοποδήλατο χαι το ελαφρά τετράχυκλα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις 

ακόλουθες διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης; 

1.1. φανό διασταύρωσης* 

13. εμπρόσθιο φανό θέσης* 

13. οπίσθιο φανό θέσης* 

1.4. μη τριγωνικό οπίσθιο ανάχλαστήρα 

υ. ανακλαστηρες ποδομοχλών, μόνο για τα εφοδιασμένα με ποδομοχλούς τρίκυκλα μοτοπο¬ 

δήλατα* 

1.6. φανό πέδησης* 

1.7. φανούς δείκτες κατεύθυνσης -,τα τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα με κλειστό αμάξωμα* 


1 Κάθε τρίτροχο μοτοποδήλατο μπορεί, επιπλέον, να είναι εφοδιασμένο με τις ακόλουθες διατά¬ 

ξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης: 

2.1. φανό πορείας* 

23. φανούς δείκτες κατεύθυνσης, για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα χωρίς κλειστό αμάξωμα* , 

23. διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας* 

2.4. Μη τριγωνικούς πλάγιους ανακλαστηρες. ^ 

3. Η τοποθέτηση έκαστου των συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των ανωτέρω 
σημείων 1 και 2 πρέπει να διενεογείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κατωτέρω ση¬ 
μείου 6. 

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης διαφορετι¬ 
κής από όσες μνημονεύονται στα ανωτέρω σημεία 1 και 2. 

5. Οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης που έχουν τύχει έγκρισης τύ που στ οιχείου 4 
* για τις μοτοσικλέτες και σναφέρονται παραπάνω στα σημεία 1 και 2 γίνονται αποδεκτές και για 

. τα μοτοποδήλατα. 

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕI ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ! 


6.1. Φανοί πορείας 

6.1.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

Στα τρίκυκλα όμως μοτοποδήλατα των οποίων το μέγιστο πλάτος υπερβαίνει τα 1300 γππι, 

απαιτούνται οπωσδήποτε δύο φανοί πορείας. 

6.13- Σχέδιο τοποθέτησης καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.13. θέση/ 

6.13.1. κατά πλάτος: 

_ £νας ανεξάρτητος φανός πορείας ιιποοεί να τοποθετηθεί άνωθεν ή κάτωθεν ή παράπλευρος 

ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφοράς του φανού πορείας πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρί¬ 
ας του,σχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως του άλλου, τα κέντρα 
αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος, 

_ £γας φατός πορεία; αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρεπει να είναι 

τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του διαμήχους 
επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχημα διαθέτει παράλληλα ανεξάρ¬ 
τητο φανό διασταύρωσης, τοποθετημένο παραπλεύρως του φανού πορείας τα κέντρα 
αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
του οχήματος 

— δύο φανοί πορείας εχ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως ενσωματωμένοι με 
άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα αναφοράς 
. τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας τον οχήματος* 
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6.1 32. 

6.1*33. 

6.1.4. 


6.13. 

6.1.6. 

6.1.7. 

6.1.8. 

6 . 1 . 8 . 1 . 
6 . 1 . 8 . 2 . 
6.1.9. 


6 . 1 . 10 . . 


6.1 

6 . 11 . 


6.11 
' 6.11 
6.23.1 


κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπειιπό- 
|ΐενο φως δεν ενοχλεί τον οόηγό ούτε αμέσως ούτε εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης 
ή/και άλλων ανακλαστικών επιφανειών τον οχήματος. 

Ιτην περίπτωση ενός μόνον ανεξάρτητου φανού πορείας, η απόσταση μεταξύ του άκρου της 
φωτίζουσας περιοχής του και του άκρου εκείνης του φανού διασταύρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200 πμτι. ανά ζεύγος τέτοιων φανών. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Η ορατότητα τής· φωτίζουσας περιοχής, ακόμη και εντός ζωνών που δεν φαίνονται φωτισμένες 
κατά τη θεωρούμενη διεύθυνση παρατήρησης, πρέπει να εξασφαλίζεται στο εσωτερικό ενός 
απσκλίνοντος χώρου με όρια γενήτσιες που διέρχονται από το περίγραμμα της φωτίζουσας 
περιοχής σχηματίζοντας γωνία 5* τουλάχιστον >ιε τον άξονα αναφοράς του προβολέα. Ως 
απαρχή των γωνιών γεωμετρικής ορατότητας πρέπει να θεωρείται το περίγραμμα της προβολής 
τηζ φωτίζουσας περιοχής επί εγκάρσιου επιπέδου εφαπτόμενου προς το εμπρόσθιο τμήμα της 
νάλου του φανού πορείας. 

Προσανατολισμός: ποος τα ε^ιπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομάδοποιηαένος με το φανό διασταύρωσης και τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 
Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωιιατωθεί αμοιβαίως: 
με το φανό διασταύρωσης" 
με τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Οι φανοί πορείας πρέπει να ανάβουν ταυτοχρόνως. Κατά τη μετάβαση από τις δέσμες 
διασταύρωσης στις δέσμες πορείας επιβάλλεται να ανάβουν όλοι οι φανοί πορείας. Κατά τη 
μετάβαση από τις δέσμες πορείας στις δέσμες διασταύρωσης επιβάλλεται να σβήνουν ταντσχρό- 
νως όλοι οι φανοί πορείας. Οι φανοί διασταύρωσης μπορούν να παραμένουν αναμμένοι 
παράλληλα με τους φανούς πορείας. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών κυανούς φωτεινός δείκτης. 

Φανοί διασταύρωσης 
Αριθμός: ένας ή δύο 

Στα τρίτροχα όμως μοτοποδήλατα των οποίων το μέγιστο πλάτος περβαίνει τα 1 300 πιπι 
απαιτούνται οπωσδήποτε δύο φανοί διασταύρωσης.· 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένας ανεξάρτητος φανός διασταύρωσης μπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεύοως ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακορύφως, κέντρο αναφοράς του φανού διασταύρωσης πρέπει να ευρίσκεται στο 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παοαπλεύρως 
του άλλου, τα κέντρα αναφοράς πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος, 

— ένας φανός διασταύρωσης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να 
είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχημα διαθέτει επίσης 
έναν ανεξάρτητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως του φανού πορείας, τα 
κέντρα αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διαμήκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος. 

— δυο φανοί διασταύρωσης, εκ των οποίων ο ένας· ή και οι δύο είναι αμοιβαίως ενσωματωμέ¬ 
νοι με άλλο εμπρόσθια φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως ποος το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήμα¬ 
τος 

Στην περίπτωση οχήματος με δύο φανούς διασταύρωσης: 

— τα πλέον απομεμακρνσμένα από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος άκρα τη; 
φωτίζουσας περιοχής δεν πρέπει να απέχουν πέραν των 400 γώπι από το απώτατο εξωτερικό 
άκρο του οχήματος. 
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6 . 23 . 
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63 . 

63 . 1 . 

6.33 
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_ χα εσωτερικά άκρα ίων φωτιζουσών περιοχών πρέπει να ενρίσκονται αέ απόσταση τουλά¬ 
χιστον 500 ιπτπ. Η απόσταση αυτή μπορεί να περιορισθεί με 400 συη εφόσον το μέγιστο 
πλάτος είναι μικρότερο των 1 300 γππγ. 

καθ' ύψος: κατ' ελάχιστο 500 ιπιη και κατά μέγιστο 1 200 πυτι νπεράνω του εδάφους* 

κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπεμπό- 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ούτε εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδηγησης 
ή/και άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Α. 10 του παραρτήματος I: 
α * 15* προς τα άνω και 10* προς τα κάτω, 

β μ αν υπάρχει ένας μόνο φανός διασταύρωσης 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών αν υπάρχουν 
δύο φανοί διαστσ*Όωσης 45* προς τα έξω και 10* προς τα έσω. 

Προοανατοίισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με το φανό πορείας και τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοφαίως με το φανό πορείας και τον εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Η)χχτοιχή σύνδεση , . 

Το χειριστήριο μετάβασης στη φωτεινή δέσμη διασταύρωση; πρέπει να εντέλλει ταυτοχρδνως τη 
σβέση του φανού πορείας, ενώ ο φανός διασταύρωσης δύναται να παραμένει αναμμένος 
συγχρόνως με το φανό πορείας. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειζονογία: προαιρετικό. 

Μη αναλάμπων πράσινος φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 
Αριθμός: δύο ανά πλευρά. 

Σχέδιο τοποθέτησης: δύο εμπρόσθιοι και δύο οπίσθιοι δείκτες. 
θέση: 

κατά πλάτος: 

— τα πλέον απομεμακουσμένα από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος άκρα της 
φωτίζουσας περιοχής πρέπει να μην απέχουν πέραν των 400 ιυηι από το απώτατο εςωτερικό 
άκρο του*οχήματος, 

— τα δε εσωτερικά άκρα των φωτιζουσών περιοχών να ευρίσκονται οε απόσταση τουλάχιστον 

500 ΓΠΓΠ, 

— η ελάχιστη απόσταση μεταΞύ των φωτιζουσών περιοχών των δεκτών και των πλησιέστερων 
φανών διασταύρωσης πρέπει να ανέρχεται σε: 

— 75 πιαι εφόσον η ελάχιστη ένταση του δείκτη ανέρχεται σε 90 εά, 

— 40 γπγπ εφόσον η ελάχιστη ένταση του δείκτη ανέρχεται σε 175 εά. 

— 20 ίσοι εφόσον η ελάχιστη ένταση του δείκτη ανέρχεται σε 250 εά, 

— 5 20 αυτί εφόσον η ελάχιστη ένταση του δείκτη ανέρχεται σε 400 εά* 

καθ’ ύψος: κατ' ελάχιστο 350 γππι και κατά μέγιστο 1 500 πυη άνω του εδάφους. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντιες γωνίες: βλέπε προσάρτημα 1 

Καιακόρυφες γωνίες: 15* άνω και κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόρυφη γωνία κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί έως 5* αν το ύψος των 
φανών είναι κατώτερο των 750 ιτιπι. . 
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6 . 3 . 5 . 


6 - 3 - 6 . 

63 . 7 . 

633 . 

63 . 9 . 


6.3.10. 


63 . 11 . 


63 . 11 . 1 . 

63 . 113 . 

63 . 11 . 2 . 1 . 
63 . 11 . 2 , 4 , 


63 . 113 . 


6 . 3 . 113 . 1 . 

63 . 113 . 2 . 


63 . 11 . 4 . 


63 . 11 . 4 . 1 . 

63 . 11 . 4 . 2 . 


63 . 113 . 


6 . 4 . 

6 . 4 . 1 . 

6 . 4 . 2 . 
6 . 43 . 


Πςοσα τα τοίιτηιός 

γ\. ,,.^πλαλ λ. ημιμμ' λη’ντί' ν.πττύΛιη'πττ: δυνατοί να στοέφονται συναρτήσει ττκ στροφής 
ουστήιιατος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ο)ΐα6οπου|μέν<χ μι ένα ή περισσότερους φανούς. 

Δεν όύνανται να συνδυαστούν με άλλο φανό. 

Δεν δύνανται να ενσωματωθούν αμοιβαίως με άλλο φανό. 

Ηλεχτοική αννόεση: 

Η αφή των φανών δεικτών κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων φανών. Όλοι 
οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης που ευρίσκονται στην ίδιο πλευρά του οχήματος ανάβουν και 
σβήνουν }ΐε το ίδιο χειριστήριο. 

Ενδεικτικό λειτουργίας· προαιρετικό. 

Μπορεί να είναι οπτικό ή ακουστικό ή και τα δύο. Αν είναι οπτικό πρέπει να είναι αναλχηιπον, 
πρασίνου χρώματος και να είναι ορατό υπό όλες τις ομαλές συνθήκες οδήγησης* σε περίπτωση 
ελαττωματικής λειτουργίας ενός οποιουδήποτε δείκτη κατεύθυνσης* πρέπει το ενδεικτικό να 
σβήνει ή να παραμένει αναμμένο χωρίς αναλαμπές ή να παρουσιάζει εμφανή μεταβολή της 
συχνότητας αναλαμπής. Αν είναι ακουστικό, πρέπει νσ είναι ευκρινώς ακουστό και να έχει τα 
ίδια χαρακτηριστικά με το οπτικο. 

Λοιπές προδιαγραφές 

Τα κατωτέρω εμφαινόμενα χαρακτηριστικά πρέπει να μετρσύνται όταν η ηλεκτρογεννήτρια &εν 
τροφοδοτεί άλλα φορτία παρά μόνο τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
κινητήρα και των διατάξεων φωτισμού. 

χ,ρτ επέιιβαση στο χειριστήριο του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού 
εντός δευτερολέπτου το αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημίσεως δευτερολέπτου 
το αργότερα 

Στην περίπτωση των οχημάτων στα οποία οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με 
συνεχές ρεύμα: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ιδίας πλευράς του οχήματος θα πρέπει να έχει 
την ίδια συχνότητα και ε ^ ναι ^ Φ^σει. 

Στην πεοίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν* η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπερβαίνει το 50 % στροφών που 
αντιστοιχούν στη μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ιδίας πλευράς του σχήματος δυνατοί να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρ¬ 
τημα I. . 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα κυμαίνεται μεταξύ των στροφών 
βραδυπορείατ που ορίζει σ κατασκευαστής και του 50 % των στροφών που αντιστοιχούν στη 
μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι μεταξύ 90 + 30 και 90-45 περίοδοι ανά 
λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί ^εν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπί&θιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρτη- 
μα Ι¬ 
σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας, μη οφειλόμενης σε βραχυκύκλωμα, ενός φανού δείκτη 
κατεύθυνσης, ο έτερος πρέπει να συνεχίσει να αναλάμπει ή να παραμένει αναμμένος, πλήν όμως 
η συχνότητα υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετική από'την προδιαγραφόμενη. 


Φανοί πέδησης 

Αοιθμός: ένας ή δύο* πάντως, για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα μεγίστου πλάτους 1 300 γππι. 
απαιτούνται οπωσδήποτε δύο φανοί πέδησης. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

θέση: 
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6.4.11. 


6.4.3.1 
6.411. 
6.4.4. 


6.41. 

6.4.6. 

6.4.7. 

6.4.1 

6.4.9. 

6.4.10. 

61. 

61.1. 

61.1 
61.3. 
611.1. 


611.1 

61.3.3. 

61.4. 


κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος β* υπάρχει ένας μόνο φανός πέδησης και. στην περίπτωση των δυο φανών, αυτοί 
πρέπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* Για τα 
οχήματα με δύο οπίσθιους τροχούς: ελάχιστη απόσταση 600 πιπι μεταξύ των φανών. Η 
απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί σε 400 γπγπ αν το μέγιστο πλάτος του οχήματος είναι 
μικρότερο από 1 300 γππι* 

καθ' ύψος: κατ' ελάχιστο 250 γππι και κατά μέγιστο 1 500 ιηπι άνω του εδάφους* 
κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύφος του φανού είναι 
κατττερο των 750 πυη. 

Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν του οχήματος. 

Μπορεί να είναι ομαδοποιημένος με ένα ή περισσότερους άλλους οπίσθιους φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί ομοιβαίως με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδζση λειτουργίας: ο φανός πρέπει να ανάβει με κάθε επιβολή τουλάχιστον ενός 
των κύριων συστημάτων πέδησης. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: απαγορεύεται. 

Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 
Αριθμός: ένας ή δύο. 

Στα τρίκυκλα όμως μοτοποδήλατα των οποίων το μέγιστο πλάτος υπερβαίνει τα 1 300 σι σι, 
απαιτούνται οπωσδήποτε δύο εμπρόσθιοι φανοί θέσης. 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένας ανεξάρτητος εμπρόσθιος φανός θέσης μπορεί να τοποθετείται άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεύρως ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακοούφως, το κέντρο αναφοράς του εμπρόσθιου φανού θέσης πρέπει να ευρίσκεται στο 

• διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως 
του άλλου, τα κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες 
επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, 

— ένας εμπρόσθιος φανός θέσης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
να είναι τοποθετημένος κατά τςόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 
διαμήκονς επιπέδου συμμετρίας του οχήματος, 

— δυο εμπρόσθιοι φανοί θέσης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δυο αμοιβαίως ενσωματωμένοι 
με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήμα- 
τος. 

Στην περίπτωση οχήματος με δύο εμπρόσθιους φανούς θέσης: 

— τα πλέον απομεμακρισμένα από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος άκρα της 
φωτίζουσας περιοχής δεν πρέπει να απέχουν πέραν των 400 σι σι από το απώτατο εξωτερικό 
άκρο του οχήματος, 

— τα εσωτερικά άκρα των φωτιζουσών περιοχών πρέπει να ευρίσκονται σε απόσταση τουλά¬ 
χιστον 500 γπγττ 

• καθ’ ύφος: κατ’ ελάχιστο 350 σι σι και κατά μέγιστο 1 200 πί σι άνω του εδάφους* 
κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. 

Γ ίωυετριχή ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 80* εξ αριστερών και δεξιών αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης* 80° προς τα 
έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 γππι. 
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6-5-5. Προσανατολισμός: προς τα ειιπρός. 

Δυνατοί να στρέφεται συναρτήσει της στροφής τοά συστήματος διεύθυνσης. 
6-5.6- Δυνατοί να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο εμπρόσθιο φανό. 

6-5.7. Δννσται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με κάθε άλλο εμπρόσθιο φανό. 

6.5.3. ΗΧτχτρνκή σύνδεση: χωρίς συγκεκριμένη εξειδΐκπκτη. 

6.5.9. Ενδειχζαό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

6-5.10. Αοιπές προδιαγραφές καμία. 


6.6. Οπίσθιοι φανοί θέσης 

6.6.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

» Πάντως, για τα τρίκυκλα μοτοποδήλατα μεγίστου πλάτους άνω των 1 300 γππγι» απαιτούνται 

οπωσδήποτε δύο οπίσθιοι φανοί θέσης. 

6.6.2. Σχέδιο τοποθέτησης χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.653. Θέση: 


6.653.1. 


6.6-35Ζ- 
6.65λ3., ^ 
6.6.4. 


6.6.5. 

6 . 6 . 6 . 

6.6.7. 

6 . 6 . 8 . 

6.6.9. 


6 . 6 . 10 . 

6.7. 

6.7.1. 


6.7.2. 


κατά πλάτος: το κέντρο αναφορά; πρέπει να ευοίσκεται στο διάαηκες επίπεδο συμμετρίας του 
σχήματος αν υπάρχει ένα; μόνο οπίσθιος φανό; θέσης* στην περίπτωση των δύο φανών, αυτοί 
πρέπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκε; επίπεδο συμμετρίας του σχήματος. Για τα 
σχήματα με δύο οπίσθιους τροχού γ ελάχιστη απόσταση 600 ιηιη ιιεταςύ των δύο φανών. Η 
απόσταση αυτή δννσται να μειωθεί σε 400 ιτιγπ σν το μέγιστο πλάτος του οχήματος είναι 
μικρότερο από 1300 πι* 

καθ* ύφος: κατ’ ελάχιστο 250 γπγπ και κατά μέγιστο 1500 γτηπ άνω του εδάφους* 
κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Γεωμετριχή ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 80* ε; αριστερών και εκ δεξιών, αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης* 80* προς 
τα έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. 

Κατακόουφη γωνία: 15 β προς τα άνω και προς τα κάτω τη; οριζοντίου. Πάντως, η κατακόουφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου μπορεί να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύφος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 πυη. 

Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

Δυνατοί να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένος με το φανό πέδησης ή το μη τριγωνικό οπίσθιο 
ανακλαστήρα ή και με τους δύο. 

Ηλεχτριχη σύνδεση λειτουργίας χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενόε&τικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από την τυχόν ποοβλεπόμενη διάταξη για τον 
εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Αοιπές προδιαγραφές: καμία 

Μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες 
Αριθμός: ένας ή δύο κατηγορίας ΙΑ ( ι ). 

Στα τρίκυκλα όμως μοτοποδήλατα των οποίων το μέγιστο πλάτος υπερβαίνει τα 1 (300 γπγπ, 
απαιτούνται οπωσδήποτε δύο μη τριγωνικοί οπισθοι ανακλαστήρες. 

Σχέδιο τοποθέτησης χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 


(*) Σύμφωνα με την ταςινόαηση της κυα, 1 1339/198* Τ'® την προσέγγιση των *Ό^ιοθ?σ*»*ΓΓ των χροιών |ΐιλών όοσν αφορά 

τσυς αναχλαατηρις τι/τ οχημιττατν μι ;ανητηρα και των ρνμονλχσυμένιρν τσνς. 
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6.73. 

6.73.1. 


6.733. 

6.733. 

6.7.4. 


6.7.5. 

6.7.6. 

6.7.7. 

6Α 


6.3.1. 

6.3.2. 
633. 


6.9. 

6.9.1. 

6.9.1 
6.93. 

6.93.1. 

6.93.1 


θέση: 

κατά πλάτος; αν υπάρχει ένας μόνο ανακλαστηρας. το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται 
στο διάυηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος ή, στην περίπτωση των δυο ανακλαστήρων, 
αυτοί πρέπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. 

Χχτρν περίπτωση οχήματος με δύο οπίσθιους ανακλαστήρες: 

_ γο πλέον απομεμακρυσμένο από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος σημείο της 

φωτίζουσας περιοχής δεν πρέπει να απέχει πέραν των 400 πιπι από το απώτατο εξωτερικό 
άκρο του σχήματος, 

_ τα εσωτερικά άκσα των ανακλαστήρων πρέπει να ευρισκονται σε απόσταση τουλάχιστον 500 

γπγπ. Η απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί σε 400 πιπη αν το μέγιστο πλάτος του σχήματος 
είναι μικρότερο από I 300 Γηπν 

καθ' ύψος: κατ' ελάχιστο 250 ιτιπι και κατά ιιέγιστο 900 γπγπ άνω του εδάφους- 
κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 30* εξ αριστερών και εκ δεξιών. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του ανακλαστήρα 
είναι κατώτερο των 750 γπγπ. 

Προσανατολισμός: προς τα σπίσω. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο φανό. 

Λοιπές προδιαγραφές: η φωτίζσυσα περιοχή του ανακλαστήρα δύναται να έχει κοινά "τμήματα 
μ* τη φωτίζουσα περιοχή κάθε άλλου ερυθρού φανού τοποθετημένου όπισθεν. 


Ανακλαστήρες ποδομοχλών (πενταλιών) 

Κάθε, πεντάλι του τρικύκλου μοτοποδηλάτου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο ανακλαστή- 
' ρες. Οι ανακλαστήρες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι κατά τρόπον ώστε οι χρήσιμες επιφάνειες 
να ευρισκονται στο εξωτερικό του πενταλιού, κάθετο στο επίπεδο στήριξής του, ενώ ο οπτικός 
τους άξονας είναι παράλληλος στο μεσαίο διαμήκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. 

. Αριθμός: τέσσερις ανακλαστήρες ή ομάδες ανακλαστήρων. 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Λοιπές προδιαγραφές 

Η επιφάνεια της φωτίζουσας περιοχής του ανακλαστήρα πρέπει να ευρίσκεται σε εσοχή ως προς 
το περίγραμμα. Οι ανακλαστήρες πρέπει να είναι στερεωμένοι στο σώμα του πενταλιού κατά 
τρόπο ώστε να είναι καλώς ορατοί εκ των έμπροσθεν και των όπισθεν του οχήματος. Ο άςων 
αναφοράς των ανακλαστήρων, των οποίων το σχήμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο προς 
εκείνο του σώματος του πενταλιού, οφείλει να είναι κάθετος προς τον άςονα του πενταλιού. Οι 
ανακλαστήρες των πενταλιών πρέπει να είναι στεοεωιιένοι μόνο στα πεντάλια του οχήματος 
που, μέσω στοροφάλων ή παρόμοιων διατάξεων. δύναται να χρησιμεύσουν ως μέσο πρόωσης 
αντί του κινητήρα. Δεν πρέπει να είναι στερεωμένοι σε πεντάλια που χρησυιεύουν ως χειριστή¬ 
ρια του οχήματος ή μόνο ως υποπόδιο για τον οδηγό η τον επιβάτη. 

Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 
Αριθμός: ανά πλευρά ένας ή δύο κατηγορίας ίΑ ( ι ). 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

ι 

κατά πλάτος: χώρος συγκεκριμένες απαιτήσεις* 

καθ* ύψος: ελάχιστο 300 ιτιτη, μέγιστο 900 γπγπ από το έδαφος* 


(I) Σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΚΥΑ 11339/ 19ΘΑ περί προσεχώς ™τν νομοΟισιών των χρστών μελών όσον αφορά 
τους ανακλαστήρες των σχημάτων με κινητήρα και των ρνμονλχονμενβν τους. 
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6.9.3. Χ 

6.9.4. 


6 . 9 . 5 . 


6.9.6. 


πατά μήκος: πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να μην αποκρύπτονται από τσν οδηγό 
ή τον επιβάτη, ή τα ενδύματα τους. 

Γιωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 30* προς τα εμπρός και προς τα πίσω 

Κατακόρυφη γωνία: 15* άνω και κάτω της οριζοντίου. Ωστόσο, η κατακόρυφη γωνία κάτωθεν 
της οριζοντίου δύναται να μειωθεί στις 5* εάν ο αναχλαστήρας απέχει λιγότερο από 750 γππι 
από το έδαφος. 

Προσανατολισμός: ο άξονας αναφοράς των ανακλαστήρων πρέπει \*α είναι κάθετος στο 
διάμηκες μέσο επίπεδο του οχήματος και στραμμένος προς τα έξω. Οι ανακλαστήρες που είναι 
τοποθετημένοι προς τα ε^ιπρό^ μπορούν να περιστρέφονται ανάλογα με τη στροφή του 
συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο φανό. 


6 . 10 . 

6 . 10 . 1 . 


6 . 10.1 

6 . 10 . 3 . 
6 . 10 . 3 . 1 . 
6 . 103.1 

6 . 10 . 3 . 3 . 
6 . 10 . 4 . 
6 . 103 . 
6 . 10 . 6 . 
6 . 10 . 7 . 

6 . 10 . 3 . 

6 . 10 . 9 . 

6 . 10 . 10 . 

6 . 10 . 11 . 


Τέτοια ώστε η διάταξη να φωτίζει τη θέση που 
προορίζεται για την πινακίδα' αριθμού κυκλο¬ 
φορίας. 


Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθιιιοΰ κυκλοφορίας 
Αριθμός: 1. 

Η διάταξη μπορεί να αποτελείταΓ από διάφορα οπτικά στοιχεία προοραηιένα να φωτίζουν την 
πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας. 

Σχέδιο τοποθέτησης 

Θέση 

κατά πλάτος 
καθ’ ύφος 
κατά μήκος 
Γεωμετρική ορατότητα 
Προσανατολισμός 

Μπορεί νά ομαδοπόιηθεί με ένα ή πλείσνες οπισθίους φανούς. 

Μπορεί να συνδυασθεί με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Δεν μπορεί να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένη με άλλο φανό. 

Η/.εκτοική σύνδεση: καμία ιδιαίτερη προδιαγραφή. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Η λειτουργία του πρέπει να διασφαλίζεται από το ενδεικτικό του φανού θέσης. 

Λοιπές προδιαγραφές ;; καμία. 
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Προσά$τημαΙ 

Ορατότητα των ερυθρών φωτών εχ των έμπροσθεν χβ» των λίυχών νωτών εχ των όπισθεν 
(Βλίπε σημείο Β.9 του παραρτήματος I χαι σημείο 63.11.4-2 του παρόντος παραρτήματος) 



Σχήμα I 
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Ποοοάητημα 2 
Σχέδιο τοποθετήστε 


Φανός δείκτης κατεύθυνσης — Γεωμετρική ορατότητα 
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Προσάρτημα 3 

Λελτίο πληροφοριών όσον αφορά την τοποθέτηση τοτ («ηάξτντ φωτισμού χαι φωτεινής σηματοδότησης στ 

έναν τόπο τρίτροχου μοτοποδηλάτου 

(Επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης εφόσον αυτή υποβάλλεται ανεξαρτήτως της αίτησης έγκρισης του 

οχήματος) 


Αύξων αριθμός (δοθείς από τον αιτούντα): ..*. 

Η αίτηση πιστοποίησης γι® τη* εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σε έναν 
τύπο τρίτροχου μοτοποδηλάτου πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην κυα 21090/ 
1 * 74/1933 παράρτημα II, μέρος Α σ^εία: · 

αι. 

02 . - 

0.4 έως 0.6, 

8 έως 8.4. 
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Ποοοάρτη}ΐα 4 



Πιστοποιητικό έγκρισης τύπον στοιχείου όσον αφορά την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής 
σηματοδότησης οε ένα τύπο τρικνχλον μοτοποδήλατου 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Αριθ. αναφοράς. της τεχνικής υπηρεσίας. από. 

Αριθ. έγκρισης τύπου στοιχείου: . Αριθ. επέκτασης... 

I* Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος . 

Ζ Τύπος σχήματος .......- 

3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή. 


4. Τυχόν όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του κατασκευαστή 


5. Υποχρεωτικέ; διατάξεις φωτισμού επί του επιθεωρηθέντος οχήματος (>). 

5.1. Φανοί διασταύρωσης 

5.1 Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

5.3. Οπίσθιοι φανοί θέσης 

5.4. - "Μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες 

5.5. Ανακλαστήρες ποδομοχλών (πενταλιών) 0 . 

5.6. Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 

5.7. Φανοί πέδησης 

6. Προαιρετικές διατάξεις φωτισμού του επιθεωρηθέντος οχήματος ( ι ): 

6.1. Φανοί πορείας: ναι/όχι (*) 

6.1 Φανοί δείκτες κατεύθυνσης για τρίκυκλα μοτοποδήλατα με κλειστό αμάξωμα: ναι/όχι (*) 

61. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες: ναι/όχι (·) 

6.4. Διάταξη φωτισμού της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας: (*) 

7. Παραλλαγές. *. 


3. Το όχημα προσκομίσθηκε προς επικύρωση στις. 

9. Η έγκριση τύπου στοιχείου εχορηγήθη/απερρίφθη (*) 

10. Τόπος ... .. 

11. Ημερομηνία .-.;. 

11 Υπογραφή . ; ... 

. « . · 

(ή Να υποδειχθούν για κάθε διάταξη, σι ξεχωριστό δελτίο, οι τύποι των διατάξεων με τα δέοντα στοιχεία αναγνώρισής τους 
που πληρούν τις προδιαγραφές συναρμολόγησης χστά την έννοια τον παρόντος παραρτήματος. 

(ί) Αποκλειστικά για τα τρίχυκλα μοτοποδήλατα με πτντάλια. 

(·) Να διαγράφει η περιττή ένδειξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΠΑ ΤΕΕ ΛΙΚΥΚΛΕΓ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ 

Κάθε δίχυκλη μοτοσικλέτα πρέπει να είναι εφοδιασμένη μ« τις ακόλουθες διατάξεις φωτισμού 
και φωτεινής σηματοδότησης 

φανό πορείας 

φανό διασταύρωσης 

φανούς δείκτες κατεύθυνσης 

φανό πέδησης 

εμπρόσθιο φανό θέσης 

οπίσθιο φανό θέσης 

διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 
μη τριγωνικό οπίσθιο ανακλαστηρα. 

Κάθε δίτροχη μοτοσικλέτα μπορεί, έπιπλον. να είναι εφοδιασμένη με τις ακόλουθες διατάξεις 
φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης: 

11. εμπρόσθιο φανό ομίχλης 

12. οπίσθιο φανό ομίχλης 

13. σήμα κινδύνου* 

* , * * 

14. μη τριγωνικούς πλευρικούς ανακλαστήρες. 

3, Η τοποθέτηση εκάστου των συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των ανωτέρω 

σημείων 1 και 2 πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κατωτέρω ση¬ 
μείου 6. 

4 λ Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης διαφορετι¬ 
κής απά όσες μνημονεύονται στα ανωτέρω σημεία 1 και 2. * 

5. . Οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης που έχουν τύχει έγκρισης τύπου στοιχείου 

για τετράτροχα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών ΜΙ και ΝΙ και τα οποία αναφέρονται 
' παραπάνω στα σημεία 1 και 2 γίνονται αποδεκτές και για τα μοτοσικλέτες 

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

6.1. Φανοί πορείας 

6.1.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

6.1.1 Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.1.3. Θέση: 

6.1.3.1. κατά πλάτος: 

_ ^νας ανεξάρτητος φανός πορείας μπορεί να τοποθετηθεί άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλεύρως 

ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφοράς του φανού πορείας πρέπει να ευρίοκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρί¬ 
ας του οχήματος αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως του άλλου, τα κέντρα 
αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος, 

_ £νας φανός πορείας αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να είναι 

τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίοκεται επί του διαμήχους 
επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχΐ]μα διαθέτει παράλληλα ανεξάρ¬ 
τητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως του φανού πορείας, τα κέντρα 
αναφοράς τους επφάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
του οχήματος, 

_ δύο φανοί πορείας, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοφαίως ενσωματωμένοι με 

άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα αναφοράς 
τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος- 


1 . 1 . 

1 . 2 . 

1 - 3 . 

1.4. 

1 . 5 . 

1 . 6 . 
1 . 7 . 
ΙΑ 
1 




6 . 133 . 

6 . 133 . 

6 . 13 . 4 . 

6.1Λ 


6 . 13 . 

6 . 1 . 6 . 

6 . 1 . 7 . 

6 . 1 . 3 . 

6 . 13 . 1 . 

6 . 13 . 2 . 
6 . 133 . 
6 . 1 . 9 . 


. 6 . 1 . 10 . 

6 . 1 . 11 . 

6 . 2 . 

6 . 11 . 

6 . 2.1 

6.13. 

, 6 . 23 . 1 . 
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. * 

κατά μήκος: έμπροσθεν τον οχήματος. Η απαίτηση αντή θεωρείται σα τηρείται αν το εκπζμπό- 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ούτε εμμέσως μέοω των κατόπτρων οδήγησης 
ή/και άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 

εν πόση περιπτώσει, για τον ανεξάρτητο φανό πορείας, η απόσταση μεταξύ του άκρου της 
φωτίζουσας περιοχής του και του άκρου εκείνης του φανού διασταύρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200 πιπτ 

στην περίπτωση δύο φανών πορείας, η απόσταση που χωρίζει τις φωτίζουοες περιοχές δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 200 πυτι. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Η ορατότητα της φωτίζουσας περιοχής, ακόμη και εντός ζωνών πουδεν φαίνονται φωτισμένες 
κατά τη θεωρούμενη διεύθυνση παρατήρησης, πρέπει να εξασφαλίζεται στο εσωτερικό ενός 
αποκλίνοντος χώρου με όρια γενέτειρες που διέρχονται από το περίγραμμα της φωτίζουσας 
περιοχής σχηματίζοντας γωνία 5* τουλάχιστον με τον άξονα αναφοράς του προβολέα. Ως 
α^α^χή Χων γωνιών γεωμετρικής ορατότητας πρέπει να θεωρείται το περίγραμμα της προβολής 
της φωτίζουσας περιοχής επί εγκάρσιου επιπέδου εφαπτομενικού προς εμπρόσθιο τμτ|ΐα της 
ύαλον του φανού, πορείας. 

Προσα να χολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συνάρτησα της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένσς το φανό διασταύρωσης και τους υπόλοιπους εμπρόσθιους 
Φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως: 
με το φανό διασταύρωσης* 
με τον εμπρόσθιο φανό θέσης* 
με τον εμπρόσθιο φανό ομίχλης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Οι φανοί πορείας πρέπει να ανάβουν ταυτοχρόνως. Κατά τη μετάβαση από τις δέσμες 
διασταύρωσης στις δέσμες ποοείας επιβάλλεται να ανάβουν όλοι οι φανοί πορείας. Κατά τη 
μετάβαση από τις δέσμες πορείας στις δέσμες διασταύρωσης επιβάλλεται να σβήνουν ταυτοχρό- 
νως όλοι οι φανοί πορείας. Οι φανοί διασταύρωσης μπορούν να παραμένουν αναμμένοι 
παράλληλα με τους τρανούς πορείας. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτονργία: προαιρετικό. 

Μη αναλάμπων κυανούς φωτεινός δείκτης. 

Αοιπές προδιαγραφές- η μέγιστη ένταση των φανών πορείας που δύνανται να είναι-αναμμένοι 
ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 225 000 αί (τιμή έγκρισης τύπον στοιχείου). 


Φανοί διασταύρωσης 

Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδια τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη εξειδίκευση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: ♦ * 

— ένας ανεξάρτητος φανός διασταύρωσης ^ιπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή' 
παραπλεύρως ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακορύφως, το κέντρο αναφοράς του φανού διασταύρωσης πρέπει να ευρίσκπαι στο 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας ίου σχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως 
του άλλου, τα κέντρα αναφοράς πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς ίο διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος, * 

_ ένας φανός διασταύρωσης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να 

είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς τον να ευοίσκεται επί ίου 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχημα διαθέτει επίσης 
έναν ανεξάρτητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως του φανού πορείας, τα 
κέντρα αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διαμήκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος. 
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623.2. 

6.2 3.2. 

622.4 . 


62 . 4 . 


622. 


6 . 16 . 

6 . 17 . 

6 . 18 . 

6 . 19 . 

6 . 110 . 

6 . 111 . 


— δύο φανοί διασταύρωσης, εχ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως ινοωμαεωμ*- 
νοι με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο Αστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος* 

καΟ* ύψος: κατ' ελάχιστο 500 ιπγπ και κατά μέγιστο 1 200 άνω του εδάφους* ^ 

κατά μήκος: έμποοσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπεμπό- 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης ή/και 
άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 

Στην περίπτωση δύο φανών διασταύρωσης, η απόσταση που χωρίςει τις φωτίζουσες περιοχές 
δεν πρέπει να υπερβαίνει ια 200 γτιγπ. 

Γτωμετριχτ) ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Λ. 10 του παραρτήματος I: 
α = 15* προς τα άνω και 10* προς τα κάτω, 

Ρ = αν υπάοχει ένας μόνο φανός διασταύρωσης 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών αν υπάρχουν 
δύο φανοί διασταύρωσης. 45* προς τα έξω και 10* προς τα έσω. 

Η παρουσία παρειών ή άλλων στοιχείων γατνιαζόντων με τον προβολέα δεν πρέπει να προκαλεί 
παρενέργειες ενοχλητικές για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Ο κατακόρυφος προσανατολισμός της φωτεινής δέσιιης διασταύρωσης πρέπει να περιλαμβάνε¬ 
ται μεταξύ" -0,5 % και -2,5 εκτός αν υπάρχει εξωτερικό σύστημα ρύθμισης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με το φανό πορείας και τους υπόλιπους εμπρόσθιους 
φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως |.ιε το φανό πορείας και τους υπόλοιπους εμπρόσθιους 
φανούς. * · 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Το χειριστήριο μετάβασης στη φωτεινή δέσμη διασταύρωσης πρέπει να εντέλλει ταυτοχρόνως τη 
σβέση του φανού πορείας, ενώ ο φανός διασταύρωσης δύναται να παραμένει αναμμένος 
συγχρόνως με το φανό πορείας. 

Ενδεικτικό θέσης σε λεπονργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών πράσινος φωτεινός δείκτης. 

• Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 


63. 

6.3.1. 

62.1 

622. 

6.32.1. 

622.1.1. 
622.1.1.1. 
622.1.1.1 


622.1.1 


Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 
Αριθμός: δύο ανά πλευρά. 

Σχέδιο τοποθέτησης, δύο εμπρόσθιοι και δύο οπίσθιοι δείκτες. 

Θέση: 

κατά πλάτος: . 

για τους εμπρόσθιους δείκτες απαιτείται συγχρόνως: 
ελάχιστη απόσταση 240 γπγτι μεταξύ των φωτιζουσών περιοχών 

να ενοίσκοτσι τξωτερικώς των διαμήκων κατακορύφων επιπέδων που εφάπτονται των εξωτερι¬ 
κών άκρων της φωτίζουσας περιοχής του (των) προβολέα(-ων)· 

ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φωτιζουσών περιοχών των δεικτών και των πλησιέστερων 
φανών διασταύρωσης πρέπει να ανέρχεται ον. 

— 75 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται οε 90 οά, 

— 40 γπγπ εφόσσ ν η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 175 οά, 

_ 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 250 οά; 

_ < 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 400 <τά* 

για τους οπίσθιους δείκτες, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των εσωτερικών άκρων των δύο 
φωτιζουσών περιοχών πρέπει να είναι 180 σιηη, υπό την επιφύλαςη της τήρησης των προδια¬ 
γραφών του σημείου Α.ΙΟ .του παραρτήματος I, ακόμη και με συναρμοσμένη την πινακίδα 
κυκλοφορίας* 
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χ.αΟ* ύψος: κατ' ελάχιστο 350 γπγπ και κατά μέγιστο 1 200 γπγπ άνω του εδάφους* 
ι 

κατά μήκος: η προς τα εμπρός απόσταση μεταξύ του εγκάρσιου επιπέδου που αντιστοιχεί στο . 
διάμηκες ακρότατο οπίσθιο όριο του οχτριατος και του κέντρου αναφοράς των οπίσθιων 
δεικτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 ιππι. 

Γεωιιετρική ορατότητα 

Οριζόντιες γωνίες: βλέπε προσάρτημα 3 

Κατακόρυφες γωνίες: 15* άνω και κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόρυφη γωνία κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί έως 5* αν το ύψος των 
φανών είναι κατώτερο των 750 πιπι. 

Προσανατολισμός 

Οι ε^ιπρόσθιοι φανοί δείκτες κατεύθυνσης δύνανται να στρέφονται συναρτήσει της στροφής του 
συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είν;;ι ομαδαποιημένοι με ένα ή περισσότερους φανούς. 

Δεν δύνανται να συνδυαστούν με άλλο φανό. 

Δεν δύνανται να ενσωματωθούν αμοιβαίως με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική ουνδεωμ 

Η αφή των φανών δεικτών κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων φανών. Όλοι 
οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης που ευρίσκονται στην ίδια πλευρά του οχήματος ανάβουν και 
σβήνουν με το ίδιο χειριστήριο. 

Ενδεικτικό λειτουργίας: υποχρεωτικό. 

Μπορεί να είναι οπτικό ή ακουστικό ή και τα δύο. Αν είναι οπτικό πρέπει νσ είναι αναλάμπον* 
χρώματος πρασίνου* πρέπει να είναι ορατό υπό όλες τις ομαλές συνθήκες οδήγησης· σε 
περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ενός οποιουδήποτε δείκτη κατεύθυνσης, πρέπει το ενδει¬ 
κτικό να σβήνει ή να παραμένει αναμένο χωρίς αναλαμπές ή να παρουσιάζει εμφανή μεταβολή 
της συχνότητας αναλαιιπής. Αν είναι ακουστικό, πρέπει να είναι ευκρινώς ακουστό και να έχει 
τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας με το οπτικό. 

Λοιπές προδιαγραφές 

Τα κατωτέρω εμφαινόμενα χαρακτηριστικά πρέπει να μετρούνται όταν η ηλεκτρογεννήτρια δεν 
τροφοδοτεί άλλα φορτία παρά μόνο τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
κινητήρα και των διατάξεων φωτισμού.* 

Την επέμβαση στο χειριστήριο του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού 
εντός ενός δευτερολέπτου το αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημΐσεω; 
δευτερολέπτου το αργότερο. 

Στην περίπτωση των οχημάτων στα οποία οι φανοί δείκτες κατεύθυνση; τροφοδοτούνται με 
συνεχές ρεύμα: 

Η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό. 

Η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος θα έχει την ίδια 
συχνότητα και είναι εν φάσει. 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο ο* φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπερβαίνει το 50 % των στροφών 
που αντιστοιχούν στη μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

Η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

Η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρτη¬ 
μα 1. * 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρετηκι, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα κυμαίνεται μεταξύ των στροφών 
βραδυπορείας που ορίζει ο κατασκευαστής και του 50 % των στροφών που αντιστοιχούν στη 
μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι μεταξύ 90 + 30 και 90 - 45 περίοδοι ανά 
λεπτό 1 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείτο συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί* εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται .στο προσάρτη¬ 
μα 1* 
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6 _3 ϋ_5. Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας, μηοφειλομένης σι βραχυκύκλωμα, ινόςιρανού ίείκτη 

κατεύθυνσης, ο έτερος πρέπει να συνεχίσει να αναλάμπει ή να παραμένει αναμμένος. 
η συχνότητα υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετική απο την προδιαγραφόμενη, 
εκτός αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ενδεικτικό. 

6.4. Φανοί πέδησης 

6.4.1. Αβίθμός: ένας ή δύο. 

6.4.2. Σχέδιο τοποθέτησης καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.4.3. θέση: 

6 4 3 1 κατά πλάταπ το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 

οχήματος αν υπάρχει ένας μόνο φανός πέδησης ή. στην περίπτωση των δυα φανών, αυτοί 
' πρέπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος·. _ 

£4.3.2. καθ’ ύφος: κατ’ ελάχιστο 230 πιιη και κατά μέγιστο 1500 πιπι υπεράνω του εδάφους· 

6.433. κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

6.4.4. Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών. 

Κατακόουφη γωνία: 13* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του φανού είναι 

κατώτερο των 750 πυη. 

5.4.5. Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν του οχήματος. 

6.4.6. Μπορεί να είναι ομαδοποιημένος με έναν ή περισσότερους άλλους οπίσθιους φανούς. 

5.4.7. Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. / · 

6.4.8. Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

6.4.9. Ηλααρική σύνδεση: ο τρανός πρέπει να ανάβα με κάθε επιβολή τουλάχιστον ενός των κύριων 
συστημάτων πέδησης. 

6.4.10. Ενόειχτιχό Θέσης σε Χειτονργια: απαγορεύεται. 

53. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

6.5.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

63.2. . Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 


κατά πλάτος: 

— ένας ειιποόσθιος φανός θέσης μπορεί να τοποθετηθεί άνωθεν ή κάτωθεν ή παοαπλεύρως 
ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορυφως, το 
νέντοο αναφοράς του εαποόσθιου τρανού θέσης πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο 
συιισετρίας του οχήματος· αν οι εν λογω φανοί είναι ο ένας παραπλενρως του άλλου, τα 

’ κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετπ:::ά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
του σχήματος, 

— ένας ειιποόσθιος φανός ομίχλης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφορας του να ευρίσκεται επι του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος, 

— δύο εμποόσθιοι φανοί ομίχλης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο αμοιβαίως ενσωματωμένοι 
με άλλο εμπρόσθιο φανό, ποέπει να είναι τοποθετημένοι κατα τροπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχημα- 
εοΤ 

καθ' ύψος: κατ’ ελάχιστο 330 ωιη και κατά μέγιστο 1 200 ωπι άνω του εδάφους- 
κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. 

Γεωμετοιχή ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 80* εξ αριστερών και δεξιών αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης· 80* προς τα 
έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. 

Κατακόουφη γωνία: ΙδΛ-τοος τα άνω και ποος τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη- 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 γπγπ. 


/ 
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6.5.5. Προσανατολισμός προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει τιις κατεύθυνσης του συστήματος διεύθυνσης. 

63Λ Δύναται να είναι ομαδο ποιημένος με κάθε άλλο εμπρόσθιο φανό. 

6.5.7. Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με κάθε άλλο εμρόσθιο φανό. 

6.5.5. Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: χωρίς συγκεκριμένη εξειδίκευση. 

63.9. £νόεικπκσ Θέσης οι λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Μη αναλάιιπουσα πράσινη φωτεινή ένδειξη* το εν λόγω ενδεικτικά δεν απαιτείται όταν ο 
φωτισμός του πίνακα οργάνων"ανάβει και σβήνει ταυτοχρόνως με τον φανό θέσης. 

6.5.10. Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

6.6. Οπίθιοι φανοί θέσης 

* 6.6.1. Αριθμός ένας ή δύο. 

6.62. Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.63. Θέσψ 

6.63.1. κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκειαι στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος αν υπάρχει ένας μόνο οπίσθιος φανός θέσης ή. στην περίπτωση των δύο φανών, αυτοί 
πρεπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* 

6.63.2. καθ’ ύφος: κατ’ ελάχιστο 250 ηπι και κατά μέγιστο I 500 γπγπ υπεράνω του εδάφους* 

6.6.33. κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

6.6.4. Γ τωμετρί'.ή ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 80* εξ αριστερών και εκ δεξιών, αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης* 80! προς 
τα έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. 

Κατακόρυφη γωνία* 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατσκόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου μπορεί να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 πισι. 

6.63. Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν. 

6.6.6. * Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

6.6.7. Δύναται να. συνδυαστεί με τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφο- 
ρίας. 

6.6.8. Δύναται να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένος με το φανό πέδησης ή το μη τριγωνικό οπίσθιο 

ανακλαστήρα ή και με τους δύο ή με τον οπίσθιο φανό ομίχλης. 

6.6.9. Ηλεκτρική σύνδεση: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.6.10. Ενδεικτικό σνμπλεξης προαιρετικό. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από την τυ*/όν προβλεπόμενη διάταξη για τον 
εμπρόσθιο φανό θέσης. . 

6.6.11. Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

6.7. Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης 

* 

6.7.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

6.7.2. Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση 

6.73. Θέση: 

6.73.1. κατά πλάτος: . 

— ένας εμπρόσθιος φανός ομί*/λης ιιπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή 

. παραπλεύρως ενός άλλον εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 

κατακορύφως, το κέντρο αναφοράς του εμπρόσθιου φανού ομίχλης πρέπει να ευρίσκεται 
στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας 
παραπλεύρως του άλλου, τα κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, 

— ένας εμπρόσθιος φανός ομίχλης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 

,διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. 
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6 . 7 . 10 . 

' 6 . 7 . 11 . 
6 . 8 . 

6 . 8 . 1 . 

6 . 8.1 

6 . 83 . 

6 . 83 . 1 . 


6.83.1 

6 . 833 . 

6 . 83.4 

6 . 3 . 4 . 


633 . 

6 . 5 . 6 . 

6 . 8 . 7 . 
6.8.1 


— δύο εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο αμοιβαίως ενσωματωμένοι 
με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηχες επίπεδο συμμετρίας του σχήμα- 
«Κ 

καθ* ύφος: κατ' ελάχιστο 250 γπγπ άνω του εδάφους. Κανένα σημείο της φωτίζουσας περιοχής 
δεν πρέπει να ευρίσκεται υπεράνω του υψηλότερου σημείου της φωτίζουσας περιοχής του 
φανού διασταύρωσης* 

κατά μήκος: έμπροοθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπεμπό·* 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης ί/κσι 
άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Προσδιορίζεται από- πς γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Α.10 του παραρτήματος I: 
α * 5* προς τα άνω και προς τα κάτω, 

β * 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών, πλην της περίπτωσης εκκέντρον φανού, οπότε η 
εσωτερική γωνία πρέπει να είναι β = 10*. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής, του συστήματος διεύθυνσης. 

Δυνατοί να είναι ουαδοποιημένος με τους υπόλοιπους εμπρόσθιους φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυστεί με άλλο εμπρόσθιο φανό. 

Δύναται να «ενσωματωθεί σμοιβαίως» με ένα φανό πορείας και ένα εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας. * 

Ο εμπρόσθιος φανός ομίχλης πρέπει να δύναται να ανάβει ή να σβήνει ανεξάρτητα από ρ,φανό 
προείας ή το φανό διασταύρωσης. 

Ενδεικτικό θέσης σε Λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών πράσινος φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

Οπίσθιοι φανοί ομίχλης 

Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης; καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: ένας ανεξάρτητος οπίσθιος φανός ομίχλης δύναται να είναι τοποθετημένος 
άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλεύρως ενός άλλου οπίσθιου φανού* το κέντρο αναφοράς του πρέπει 
να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος αν οι φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακορύφως* αν οι φανοί είναι διατεταγμένοι ο ένας παραπλεύρως του άλλου, τα κέντρα 
αναφοράς του πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος. Ένας οπίσθιος φανός ομίχλτγς αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο οπίσθιο φανό 
πρέπει να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς ίου να ενρίοκεται επί του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος* 

καθ’ ύφος: κατ' ελάχιστο 250 γπγπ και κατά μέγιστο 900 γπγπ άνω του εδάφους* 
κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Η απόσταση μεταξύ της φωτίζουσας περιοχής του οπίσθιου φανού ομίχλης και εκείνης του 
φανού πέδησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 γπγπ. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζεται στο σημείο Α.10 του παραρτήματος I: 
α * 5* προς τα άνω και προς τα κάτω. 
β * 25* εκ δεξιών και εξ αριστερών. 

Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως }ΐε ένα οπίσθιο φανό θέσης. 
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6.8.9. Ηλικταιχή σύνδεση 

Ο φανός δΰναται να ανάβει |ΐόνο εφόσον είναι ομοίως αναμμένοι ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους φανούς: φανός πορείας. φανός διασταύρωσης ή εμπρόσθιος φανός ομίχλης. Αν 
υπάρχει εμπρόσθιος φανός ομίχλης, η σβέση τον οπίσθιον φανόν ομίχλης πρέπει να είναι 
δυνατή ανεξαρτήτως εκείνη; τον εμπρόσθιον. 

6.3.10. Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία; υποχρεωτικό. 

Μη αναλαμπών φωτεινός δείχτη; χρώματος κίτρινου. 

6.8.11. Λοιπές .τ ρσόιαγραφές καμία. 


6.9. 


6.9.1. 


193 


6.93. 


6.9.4. 


6 . 10 . 

6 . 10 . 1 . 


6.103 
6 - 103 . 
6.103.1. 
„ 6.1033. 
6.10-33. 
6.10.4. 
6.103. 


6 . 10 . 6 . 

6.10.7: 

6.103 

110.9. 

*6.ιαιο. 


110 . 11 . 


Χήμα κίνδυνον ^ 

Προδιαγραφές πανομοιότυπες προς τις αναγραφόμενες στα σημεία 63 έως 633 
Ηλεχτςιχή σύνδεση 

Η ενεργοποίηση τον σήματος πρέπει να επιτελείται με διακεκριμένο χειριστήριο πον να 
επιτρέπει την τα υ τ ό χρονη τροφοδότηση όλων των δεικτών κατεύθυνσης. 

Ενδεικτικό σύμπλεςης υποχρεωτικό. 

Αναλαμπών ερυθρός φωτεινός δείκτης ή, αν δεν υπάρχει χωριστό ενδεικτικό, τ αυ τόχρ ο νη 
λειτουργία των προδιαγραφοίγίΓνων στο σημείο 63.10 ενδεικτικών. 

Λοιπές πρ οδιαγραφές 

Αναλαμπών φανός \ιι (πτχνστητα 90 * 30 περιόδους ανσ λεπτό. Την επέμβαση στο χειριστήριο 
του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού εντός ενός.δευτερολέπτου το 
αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημίσεος δευτερολέπτου το αργότερο. 

Το στβία κινδύνου πρέπει να δΰναται να τεθεί σε λειτουργία ακόμη και όταν το χειριστήριο 
εκκίνησης ή στάσις τον κινητήρα ευρίσκεται σε θέση που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του 
τελευταίου. 

% 

Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 
Αριθμός: μία. 

Η διάταξη δΰναται να συντίθεται από διάφορα οπτικά στοιχεία αποσκοπούντα στο φωτισμό της 
θέσης της πινακίδας. 

Σχέδιο τοποθέτησης 

θέση 

κατά πλάτος 
καθ* ύψ ος 
κατά μήκος 
Γεωμετρική ορατότητα 
Προσανατολισμός . 

Δΰναται να είναι ομαδοποιημένος )ΐε ένα ή περισσότερους οπίσθιους φανούς 
Δΰναται να συνδυαστεί με τον οπίσθιο φανό θέσης 
Δΰναται ν*. είναι αμοιβαίως ενσωματωμένη με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικά. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από το προβλεπόμενο για το φανό θέσης 
ενδεικτικό. 

Λοιπές προδιαγραφές καμία. 


Τέτοια ώστε η διάταξη να φωτίζει τη θέση που 
προορίζεται για την πινακίδα αριθμού κυκλο¬ 
φορίας 


111· Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 

111·1* Αριθμός ανα πλευρά ένας ή δύο κατηγορίας 1 Α ( ι ). 


(*) Χύμφωνα ία την ταξινόμηση της κτα 11339/198* για την προσέγγνση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον α φ ό ρα 
τονς ανακλαστήρες των σχημάτων με κινητήρα και τκτν ρνμονλκονμένων τονς 
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6 . 11.1 

6.11.3. 
6-11-3-1. 
6.113.1 
6.1133. 

6.11.4. 


6.113. 


6 . 11 . 6 . 


Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: καμία συγκεκριμένη απαίτηση* 

καθ' ύψος: κατ' ελάχιστο 300 γπγπ και κατά μέγιστο 900 ιηπι άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: Οφείλει να είναι τέτοια ώστε, υπό κανονικές συνθήκες, η διάταξη να μην μπορεί να 
επικαλυφθεί από τον οδηγό ή τον επιβάτη, ούτε από τα ενδύματά τους. 

Γζωμετριχή ορατότητα 

Οριζόντιες γωνίες: 30* εξ αριστερών και εκ δεξιών. 

Κατακόρυφες γωνίες: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η 
κατακόρυψη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δυνατοί να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του 
αναχλαστήρα είναι κατώτερο των_750 πυη. 

Προσανατολισμός: ο άξων αναφοράς των ανακλαστήρων πρέπει να είναι κάθετος προς το 
διάμηχες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος και στραμμένος προς τα έξω. Οι ευρισκόμενοι 
έμπροσθεν ανακλαστήςες δύνανται να στρέφονται συναρτήσει της κατεύθυνσης του συστήματος 
διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένσς με τις υπόλοιπες διατάξεις σηματοδότησης. 


6.11 Μη τριγωνικοί οπίσθιοι σνακλαστήρες 

6.111. Αριθμός: ένας κατηγορίας ί Α 0). 

6.111 Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.113. Θέση: 

6.123.1. κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο δάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος* -τ · 

6.123.1 καθ' ύψος: κατ' ελάχιστο 250 αυπ και κατά μέγιστο 900 πυη άνω του εδάφους. 

6.1233. κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

6.114. Γζωμετριχή ορατότητα 

Οριζόντια: 30* εκ αριστερών και εκ δεξιών. 

Κατάκόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως η κατακορυψη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του αναχλαστήρα 
είναι κατώτερο των 750 πυη. 

6.115. ' Προσανατολισμός: προς τα πίσω. 

6.116. Δύναται να είναι ομαδοποιημένσς με κάθε άλλο φανό. 

6.117. Η φωτίζουσα περιοχή του ανακλαστήρα δύναται να διαθέτει κοινά μέρη με την αντίστοιχη 
οιουδήποτε οπισθίου ερυθρού φανού. 


(!) Σύμφωνα μ* την ταξινόμηση της κυα 11339/1964 . «ρα τητ .τοοσέγτντη τοττ *ομοβτσ^ ττ^τ κρατών μκλών όσον αφορά 
Γονς ανακλαστήρες των οχημάτων με κινητήρα και των φνμονλχονμένων τους 
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Προσάρτημα / 

Ορατότητα των ερυθρών φωτών ίχ των έμπροσθεν χαι των λευκών η των όπισθεν 
(Βλέπε σημείο Β.9 του παραρτήματος I χαι σημείο 63.11.4.2 του παρόντος παραρτήματος) 




Σχήμα 2 
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Προσάρτημα 2 
Ιχέδιο τοποθέτησης 


ι 
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Ποοοάςτημα'3 
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Δκλτίο πληροφοριών όσον αφορά την τοποβΓίήση των διατάξεων φωτισμόν χμ φωτεινής σηματοδότησή η 

ένατ τύπο δίτροχης μοτοσνχλετας 

(Επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης εφόσον αντή υποβάλλεται ανεξαρτήτως της αίτηση; έγκρισης τον 

σχήματος) 

Λύςων αριθμός (δοθείς από του αιτούντα): . 

Η αίτηση πιστοποίησης για την εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμόν και φωτεινής σηματοδότησης σε έναν 
τύπο δίτοοχης μοτοσνκλέτας πρέπει να σΟνοδενεται από τις πληροφορίες πον αναφέρονται στην κυα 2ΐοβο/ 
1074/19»· παράρτημα [I. μέρος Α σημεία: 

αι. ■ .· 

0 X 

* 0.4 έως 0.6. 
δ έως 14. 
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Προσάρτημα 4 


Ένδειξη της υπηρτοίος · | 

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου στοιχείου όσον αφορά την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού χαι φωτεινής 
σηματοδότησης σε ένα τύπο δίχυκλης μοτοσικλέτας 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Αριθ. έκθεσης. της τεχνικής υπηρεσίας. από. 

Αριθμός έγκρισης τύπου στοιχείου . Αριθμός επέκτασης... ?.Λ- 

1. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος . 

2. Τύπος του οχήματος . . . 

3. Ονομα και διεύθυνση του κατασκευαστή.,. 

4. Τυχόν όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του κατασκευαστή. 

• \ · . 

5. Υποχρεωτικές διατάξεις φωτισμού επί του επιθεωρηθέντος οχήματος ( ! ).Λ. .. 

5.1. Φανοί πορείας 

5.2. Φανοί διασταύρωσης 

5ο. Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 

5.4. Φανοί πέδησης 

5.5. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

5.6. Οπίσθιοι φανοί θέσης 

5.7. Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 

5.8. Μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες 

6. Προαιρετικές διατάξεις φωτισμού του επιθεωρηθέντος οχήματος ( ! ): 

6.1. Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης: ναι/όχι (*) 

6.2. Οπίσθιοι φανοί ομίχλης: ναι/όχι (*) 

6 3. Σήμα κινδύνου: ναι/όχι (*) 

6.4. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες: ναι/όχι (*) 

7. Παραλλαγές... 


8. Το όχημα προσκομίσθηκε προς επικύρωση στις: 

9. Η έγκριση τύπου στοιχείου εχορηγήθη/απερρίφθη (*) 

10. Τόπος ..*. 

11. Ημερομηνία . 

12. Υπογραφή . 


(*) Να υποδεχθούν για κάθε διάταξη, στ ξεχωριστό δελτίο. οι τύποι των διατάξεων με τα δέοντα στοιχεία αναγνώρισής τονς 
που πληρούν τις προδιαγραφές συναρμολόγησης κατά την έννοια τον παρόντος παραρτήματος. 

(·) Να διαγράφει η περιττή ένδειξη. 
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΠΑ ΤΙΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ 

I. Κάθε μοτοσικλέτα με καλάθι πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τι; ακόλουθε; διατάξει; φωτισμού 

και φωτεινή; σηματοδότησης 

1.1. φανό πορείας - 

1.2. φανό διασταύρωση:* 

13. φανούς δείκτες κατεύθυνσης 

1.4. φανό πέδησης * 

1.5. εμπρόσθιο φανό θέσης 

1.6. οπίσθιο φανό θέσης 

1.7. διάταξη φωτισμού τη; οπίσθιας πινακίδα; αριθμού κυκλοφορίας 

13. μη τριγωνικό οπίσθιο ανακλαστήρα. 

1 Κάθε μοσσσικλέτα με καλάθι μπορεί, επιπλέον, να είναι εφοδιασμένη με τις ακόλουθες διατάξει; 

φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης 

2.1. εμπρόσθιο φανό ομίχλης 

2.2. οπίσθιο φανό ομίχλης 

23. σήμα κινδύνου· 

2.4. μη τριγωνικούς πλευρικού; ανακλαστήρες. 

3. Η τοποθέτηση έκαστου των συστημάτων φωτισμού και φωτεινή; σηματοδότηση; των ανωτέρω 
σημείων 1 και 2 πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις οικείε; διατάξεις του κατωτέρω σημείου 

6 . * 

4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης διαφορετι¬ 
κής από όσες μνημονεύονται στα ανωτέρω σημεία 1 και 2. 

3. Οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότηση: που έχουν τύχει έγκριση; τύπου στοιχείον 

για τα τετράτροχα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών ΜΙ και Ν1 και τα οποία αναφέρονται 
στα σημεία 1 και 2 παραπάνω γίνονται αποδεκτέ; και για τις μοτοσικλέτες με καλάθι. 

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

6.1. Φανοί πορεία; 

6.1.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

6.1.2. Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση 

6.13. θέση: 

6.13.1. κατά πλάτος: 

_ ένα; ανεξάρτητος φανός πορείας μπορεί να τοποθετηθεί άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλεύρως 
ενός άλλον εμποόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφορας του φανού πορείας πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρί¬ 
α; της μοσοσικλέτας αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως του άλλου, ία κέντρα 
αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διαμήκες επίπεδο συμμετρία; της 
μοτοσικλέτας, 

_ ένας φανός πορείας αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να είναι 

τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του διαμήκονς 
επιπέδου συμμετρίας της μοτοσικλέτας. Εντούτοις, όταν το σχήμα διαθέτει παράλληλα 
ανεξάρτητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως του φανού πορείας, τα κέντρα 
αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
τη; μοτοσικλέτας, 

— 6ύο φανοί πορείας, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως ενσωματωμένοι με 
άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα αναφοράς 
τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας της μοσοσικλέτας - 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) _ 

κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή Θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπεμπό- 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ούτε εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης 
ή/και άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος* ? 

εν πάση περίπτωση, για τον ανεξάρτητο φανό πορείας, η απόσταση μεταξύ του άκρου της 
φωτίζουσας περιοχής του και του άκρου εκείνης του φανού διασταύρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200 πιγτγ 

Στην περίπτωση δύο φανών πορείας, η απόσταση που χωρίζει τις ψωτίζουσες περιοχές δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 200 πιπι. 

Γεωμετριχή ορατότητα 

Η ορατότητα της φωτίζουσας περιοχής, ακόμη και εντός ζωνών που δεν φαίνονται φωτισμένες 
κατά τη θεωρούμενη διεύθυνση παρατήρησης, πρέπει να εξασφαλίζεται στο εσωτερικό ενός 
αποκλίνοντος χώρου με όρια γενέτειρες που διέρχονται από το περίγραμμα της φωτίζουσας 
^ιοχης σχηματίζοντας γωνία 5* τουλάχιστον με τον άξονα αναφοράς του προβολέα. Ως 
απαρχή των γωνιών γεωμετρικής ορατότητας πρέπει να θεωρείται το περίγραμμα της προβολής 
της φωτίζουσας περιοχής επί εγκάρσιου επιπέδου εφαπτομενικού προς το εμπρόσθιο τμήμα της 
υάλου του φανού πορείας. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Αύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με το φανό διασταύρωσης και τους υπόλοιπους εμποόσθιους 
φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως: 
με το φανό διασταύρωσης* 
με τον εμπρόσθιο φανό θέσης* 
με τον εμπρόσθιο φανό ομίχλης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Οι φανοί πορείας πρέπει να ανάβουν ταυτοχρόνως. Κατά τη μετάβαση από τις δέσμες 
διασταύρωσης στις δέσμες πορείας επιβάλλεται να ανάβουν όλοι οι φανοί πορείας. Κατά τη 
μετάβαση από τις δέσμες πορείας στις δέσμες διασταύρωσης επιβάλλεται να σβήνουν ταυτοχρό¬ 
νως όλοι οι φανοί πορείας. Οι φανοί διασταύρωσης μπορούν να παραμένουν αναμμένοι 
παράλληλα με τους φανούς πορείας. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Μη αναλαμπών κυανούς φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: η μέγιστη ένταση των φανών πορείας που δύνανται να αναμμένοι 
ταυτοχρόνως, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 225 000 εά (τιμή* επικύρωσης). 

.Φανοί διασταύρωσης 
Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: , 

ένας ανεξάρτητος φανός διασταύρωσης μπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεύρως ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακορύφως, το κέντρο αναφοράς του φανού διασταύρωσης πρέπει να ευρίσκεται στο 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας της μοτοσικλέτας* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύ¬ 
ρως του άλλου, τα νέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες 
επίπεδο συμμετρίας της μοτοσικλέτας, 

ένας φανός διασταύρωσης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να 
είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 
διαμήχους επιπέδου συμμετρίας της μοτοσικλέτας. Εντούτοις, όταν η μοτοσικλέτα διαθέτη 
επίσης έναν ανεξάρτητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως τους φανού 
πορείας, τα κέντρα αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το μέσο ' 
διάμηκες επίπεδο συμμετρίας της μοτοσικλέτας. 
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— δ6ο φανοί διασταύρωσης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο βνα αμοιβαίοι; ενσωματωμέ* 
νοι με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπβ. να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το μέοο διάμηχες επίπεδο σιηιμετρίας της 
μοτοσικλέτας* 

καθ* νφοΓ κατ' ελάχιστο 300 αυτί και κατά μέγιστο 1 200 γππι άν» του εδάφους*. 

κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπειιπό* 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης ή/και 
άλλων ανακλαστικών επιφανειών του σχήματος. 

Στην περίπτωση δύο φανών διασταύρωσης η απόσταση που χωρίζει τις φωτίζουοες περιοχές 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200 ιτιην 

Γεωμετριχή ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Α.10 του παραρπ^ιατος I: 
α * 15* προς τα άνω και 10* προς τα κάτω. 

β χ αν υπάρχει ένα^ μόνο φανός διασταύρωσης. 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών* αν υπάρχουν 
δύο φανοί διασταύρωσης. 43* προς τα έξω και 10* προς τα έσω. 

Η παρουσία παρειών ή .άλλων στοιχείων γειτνιαζόντων με τον προβολέα δεν πρέπει να πρόκαλεί 
παρενέργειες ενοχλητικές για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Ο κατακόρυφος προσανατολισμός τη; φωτεινής δέσμης διασταύρωση; πρέπει να περιλαμβάνε¬ 
ται μεταξύ -03 % και -23 %, εκτός αν υπάρχει εξεωτερικό σύστημα ρύθμισης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με το φανό πορεία; και τους υπόλοιπους εμπρόσθιους 
φανούς.- 

Δεν δυνατοί να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

% 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με το φανό πορείας και τους υπόλοιπους εμπρόσθιους 
φανούς. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Το χειριστήριο μετάβασης στη φωτεινή δέσμη διασταύρωσης πρέπει να εντέλλει ταυτοχρσνως τη 
σβέση του φανού πορείας, ενώ ο φανός διασταύρωσης δύναται να παραμένει αναμμένος 
συγχρόνως με το φανό πορείας. 

Ενδεικτικό Θέσης Οι λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών πράσινος φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 
Αριθμός: Δύο ανά πλευρά. 

Σχέδιο τοποθέτησης: δύο ε^ιπρόσθιοι και δύο οπίσθιοι δείκτες. 
θέση: 

κατά πλάτος: 

— οι πλευρές των πλέον απομακρυσμένων από το διάμεσο επίπεδο συμμετρίας φωτιζουσών 
περιοχών δεν επιτρέπεται να απέχουν απόσταση ^ιεγαλύτερη των 400 πηπ από το εξώτατο 
άκρο του συνολικού πλάτους του οχήματος, 

— οι εσωτερικές πλευρές των φωτιζουσών περιοχών πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 
τουλάχιστον 600 ιπαι. 

— ελάχιστη απόσταση μεταξύτων φωτιζουσών περιοχών των δεικτών και των πλησιέστερο>ν 
φανών διασταύρωσης πρέπει να ανέρχεται σε 

τ— 75 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 90 αί. 

— 40 γπγτϊ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 175 οά, 

— 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 250 εά, 

— ^ 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 400 ςά* 

κατά μήκος: η προς τα εμπρός απόσταση μεταξύ του εγκάρσιου επιπέδου που αντιστοιχεί στο 
διάμηκες ακρότατο οπίσθιο "όριο του οχήματος και του κέντρου αναφορά; των οπίσθιων 
δεικτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 γπγπ. Στο καλάθν, ο εμπρόσθιος δείκτης κατεύθυνσης 
πρέπει να βρίσκεται έμπροσθεν του άξονα του καλαθιού, ενώ ο οπίσθιος δείκτης κατεύθυνσης 
πρέπει να βρίσκεται πίσω από τον άξονα του καλαθιού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


Γεωμετριχή ορατότητα 

Ορίζοντας γωνίες: βλέπε προσάρτημα 1 

Κατακόρυφες γωνίες: Ι5 β άνω και κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατσκόρυφη γωνία κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί έως 5* αν το ύψος των 
φανών είναι κατώτερο των 750 γπγπ- 

ΠροοανατοΧιομός 

Οι εμπρόσθιοι φανοί δείκτες κατεύθυνσης δύνανται να στρέφονται συναρτήσει της* στροφής του 
συστήματος διεύθυνσης. 

Δύνανται να είναι ομαδοποιημένοι με ένα ή περισσότερους φανούς. 

Δεν δύνανται να συνδυαστούν αμοιβαίως με άλλο φανό. 

Δεν δύνανται να ενσωματωθούν αμοιβαίως με άλλο φανό. 

Ηλεχτοιχή σύνδεση: 

Η αφή των φανών δεικτών κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων φανών. Όλοι 
οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης που ευρίσκονται στην ίδια πλευρά του οχήματος ανάβουν και 
σβήνουν με το ίδιο χειριστήριο. 

Ενόεικτιχό λειτουργίας: υποχρεωτικό. 

Μπορεί να είναι οπτικό ή ακουστικό ή και τα δύο. Αν είναι οπτικό, πρέπει να είναι αναλάμπον, 
χρώματος πρασίνου* πρέπει να είναι ορατό υπό όλες τις ομαλές συνθήκες οδήγησης* σε 
περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ενός οποιουδήποτε δείκτη κατεύθυνσης, πρέπει το ενδει¬ 
κτικό να σβήνει ή να παραμένει αναμμένο χωρίς αναλαμπές ή να παρουσιάζει εμφανή^εταβολή 
της συχνότητας αναλαμπής. Αν είναι ακουστικό, πρέπει να είναι ευκρινώς ακουστό και να 
παρουσιάζει τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας με το οπτικό. 

Λοιπές προδιαγραφές 

Τα κατωτέρω εμφαινόμενα χαρακτηριστικά πρέπει να μετρούνχαι όταν η ηλεκτρογεννήτρια δεν 
τροφοδοτεί άλλα φορτία παρά μόνο τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
κινητήρα και των διατάξεων φωτισμού. 

Την επέμβαση στο χειριστήριο του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού 
εντός ενός δευτερολέπτου το αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημίσεως 
δευτερολέπτου το αργότερο. 

Στην περίπτωση των οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με 
συνεχές ρεύμα* 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης τη; ίδιας πλευράς του οχήματος θα πρέπει να έχει 
την ίδια συχνότητα και να είναι εν φόσει. 

Στην περίπτωση σχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται αε εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπερβαίνει το 50 % στροφών που 
αντιστοιχούν στη μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 * 30 περίοδοι ανά λεπτό. 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρ¬ 
τημα 1. 

Στην περίπτωση σχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύαα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα κυμαίνεται μεταξύ των στροφών 
βραδυποοείας που ορίζει ο κατασκευαστής και του 50 % των στροφών που αντιστοιχούν στη 
μεγίστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι μεταξύ 90 ♦ 30 και 90 - 45 περίοδοι άνά 
λεπτό* 

ι 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρτη¬ 
μα I. 

Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας, μη οφειλομένης σε βραχυκύκλωμα, ενός φανού δείκτη 
κατεύθυνσης, ο έτερος πρέπει να συνεχίσει να σναλάμπει ή να παραμένει αναμμένος, πλήν όμως 
η συχνότητα υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετική από την προδιαγραφόμενη. 
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Φανοί πέδηση; 

Αριθμός: δυό ή τρεις (ένας μόνο στο καλάθι). 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: η πλευρική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής πλευρά; των φωτιζουσών περιοχών 
των εξώτατων σημάτων κινδύνου και του εξώτατου άκρου του συνολικού πλάτους δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 400 πιπι. Εάν τοποθετείται τρίτο σήμα κινδύνου πρέπει να είναι 
συμμετρικό προς άλλο σήμα κινδύνου, εκτός εκείνου που είναι τοποθετημένο στο καλαθι. σε 
σχέση με το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας της μοτοσικλέτας* 

καθ’ ύψος: κατ' ελάχιστο 250 γπγπ και κατά μέγιστο 1 500 σιαι άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: όπιοθεν ιου οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών. Για σήμα κινδύνου τοποθετημένου στο 
καλάθι: 45* προς τα έξω και 10* προς τα έσω. 

Κατακόουφη γωνία* 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόουφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5° αν το 
ύψος του φανού είναι κατώτερο των 7^0 πιπι. 

Προσανατολισμός: προς τα όπιοθεν του οχήματος. 

Μπορεί να είναι ομαδοποιημένος με ένα ή περισσότερους άλλους οπίσθιους φανούς, . 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδεση: ο φανός πρέπει να ανάβει με κάθε επιβολή τουλάχιστον ενός των κύριων 
συστημάτων πέδησης. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: απαγορεύεται. 

Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

Αριθμός: δύο ή τρεις (μόνο ένας στο καλάθι). 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 
θέση: 

κατά πλάτος: η πλευρική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής πλευράς των φωτιζουσών περιοχών 
των δύο εξώτατων εμπρόσθιων φανών θέσης και του απώτατου άκρου του συνολικού πλάτους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γπγτι. Εάν τοποθετείται τρίτος εμπρόσθιος φανός θέσης, πρέπει 
να είναι συμμετρικός άλλου εμπρόσθιου φανού θέσης, .εκτός εκείνου που είναι τοποθετημένος 
στο καλάθι, σε σχέση με το διάμηκες επίπεδο της μοτοσικλέτας* 

καθ’ ύψος: κατ’ ελάχιστο* 350 πκπ και κατά μέγιστο 1 200 γπγπ άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: έμπροσθεν του σχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 50* προς τα έξω και 45* προς τα έσω. 

Καιακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόουφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το 
ύψος του φανού είναι κατώτερο των 750 πυτι. 

1 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. · 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο εμπρόσθιο φανό. 

Δύναται ενσωματωθεί αμοιβαίως με κάθε άλλο εμρόσθιο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Μη αναλάμπουσα πράσινη φωτεινή ένδειξη* το εν λόγω ενδεικτικό δεν απαιτείται όταν ο 
φωτισμός του πίνακα οργάνων ανάβει και σβήνει ταντσχρόνως με τον φανό θέσης. 
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6.5.10. 

6 . 6 . 

6 . 6 . 1 . 

6 . 6 . 2 . 

6 . 6.1 

6.61.1 


6.61.2. 

6.6.31. 

6.6.4. 


6.61. 

6 . 6 . 6 . 

6.6.7. 

6 . 6.8 

6.6.9. 

6 . 6 . 10 . 

6.6.11 

6.7. 

6.7.1. 

6.7.2. 
6.71. 
6.71.1. 


6.71.2. 

6.711. 


Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

Οπίσθιοι φανοί θέσης 

Αριθμός * δύο ή τρεις (μόνο ένας στο καλάθι). 

Σχέδιο τοποθέτησης χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 
θέση: 

κατά πλάτος: η πλευρική απόσταση μεταξύ της εξωτερικής πλευράς των φωτιζουσών περιοχών 
των δύο εξώτατων εμπρόσθιων φανών θέσης και του απώτατου άκρου του συνολικού πλάτους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γπγπ. Εάν τοποθετείται τρίτος εμπρόσθιος φανός θέσης πρέπει 
να είναι συμμετρικός άλλου εμπρόσθιου φανού θέσης, εκτός εκείνου που είναι τοποθεττμιένος 
στο καλάθι σε σχέση με το διάμηκες επίπεδο της μοτοσικλέτας* 

καθ* ύψος: κατ' ελάχιστο 250 γπγπ και κατά μέγιστο 1500 γπγπ άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Γεωμεχρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: $0* προς τα έξω και 45* προς τα έσω. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόρυφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου μπορεί να μειωθεί μέχρι 5" αν το 
ύψος του φανού είναι κατώτερο ίων 750 γππι. 

Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

Δύναται να συνδυαστεί με τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφο- 
ρίας. 

Δύναται να είναι αμοιβαίως ενσοψατωμένος με το φανό πέδησης ή το μη τριγωνικό οπίσθια. 
■ ^ ανακλαστήρα ή και με τους δύο ή με τον οπίσθιο φανό ομίχλης. 

Ηλεκτρική σύνδεση: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από την τυχόν προβλεπόμενη διάταξη για τον 
εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Λοιπές προδιαγραφές καμία. 

Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης 
Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησιις καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένας εμπρόσθιος φαν^ς ομίχλης μπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεύρως ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
κατακορύφως, το κέντρο αναφοράς του εμπρόσθιου φανού ομίχλης πρέπει να ευρίσκεται 
στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας 
παραπλεύρως του άλλου, τα κέντρα αναφοράς τους θα πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς 
το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος, 

— ένας εμπρόσθιος φανός ομίχλης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος, 

— δύο εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως 
ενσωματωμένοι με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε 
τα κέντρα αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος* 

καθ’ ύψος: κατ’ ελάχιστον 250 γπγπ υπεράνω του εδάφους. Κανένα σημείο της φωτίζουσας 
περιοχής δεν πρέπει να ευρίσκεται υπεράνω του υψηλότερου σημείου της φωτίζουσας περιοχής 
του φανού διασταύρωσης* 

κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπεμπό- 
μενο τρως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης ή/χαι 
άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 
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6.7.4. 


6.7.5. 

6.7.6. 

6.7.7. 
6-7.5. 
6.7.9. 


6.7.ΐα 


6.7.11. 

6.5. 

6.5.1. 

6.5.2. 

6.8.3. 
6.5.3.1. 

β.8.3.2. 

6.8.33. 

6.53.4 

6.8.4. 


6.5.5. 

6 . 8 . 6 . 

6.8.7. 

6 . 8 . 8 . 
6:5.9. 


6.5.10. 

6.5.11. 


ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) _ 

Γιωμετρική οςατόχητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες σ και β όπιο; ορίζονται οτο σημείο Α.10 του παραρτήματος I: 
.. * 

προ; τα ανω και προ; τα κάτω. 
β * 45* προ; τα έξω και 10’ προ; τα έσω. 

/7ρσσα ι όγ σλισ/ ιόζ: προ; τα εμπρός. 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει τη; στροφή; του συστήματος διεύθυνση;. 

Δύναται να είναι οααδοποιημενος με του; υπόλοιπου; εμπρόσθιου; φανού;. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο εμπρόσθιο φανό. 

Δύναται να «ενσωματωθεί αμοιβαίω;» με ένα φανό πορεία; και ένα εμπρόσθιο φανό θέση;. 
Ηλεκτρική σύιόεση λειτουργίας 

Ο εμπρόσθιο; φανό; ομίχλη; πρέπει να δύναται να ανάβει ή να σβήνει ανεξάρτητα από το φανό 
πορεία; ή το φανό διασταύρωσης. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών πράσινο; φωτεινό; δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

Οπίσθιοι φανοί ομίχλη; 

Αριθμός: ένα; ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος όταν τοποθετείται μόνον ένας φανός ομίχλης, η θέση του ω; προς το διάμηκες 
επίπεδο συμμετρίας του οχήματος πρέπει να βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από εκείνη που 
είναι κατά τη φορά τη; κίνηση; στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας 

καθ' ύψος κατ’ ελάχιστο 250 γπγπ και κατά μέγιστο 900 γώιτι άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος 

Η απόσταση μεταξύ της φωτίζονσας περιοχή; του οπίσθιου φανού ομίχλης και εκείνης του 
φανού'πέδησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 πμπ. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τι; γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Α.10 του παραρτήματος I: 
α = 5* προ; τα άνω και προ; τα κάτω, 
β = 25* εκ δεξιών και εξ αριστερών. 

Προσανατολισμός: προ; τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένο; με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίω; με ένα οπίσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Ο φανό; δύναται να ανάβει μόνο εφόσον είναι ομοίως αναμμένοι ένας ή περισσότεροι από τους 
ακ.όλουΟους φανούς: φανός πορείας, φανός διασταύρωση; ή εμπρόσθιος φανός ομίχλης. 

Αν υπάρχει εμπρόσθιο: φανό; ομίχλης, η σβέση του οπίσθιου φανού ομίχλη; πρέπει να είναι 
δυνατή ανεξαρτήτως εκείνης του εμπρόσθιου. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Μη αναλαμπών φωτεινός δείκτης χρώματος κίτρινου. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 
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6.9. 

6.9.1. 

6.9.2. 


6.93. 


6.9Α 


6 . 10 . 


6 . 10 . 1 . 


6 . 10 . 2 . 

6.103* 

6.103.1. 

6.103.1 

6.1033. 

6.10.4. 

6.103. 

6 . 10 . 6 . 

6.10.7. 

6.10.3. 

6.10.9. 

6 . 10 . 10 . 


6 . 10 . 11 . 


Γήμα κινδύνου 

Προδιαγραφές πανομοιότυπες προς τις αναγραφόμενες στα σημεία 63 έως 63.3. 

Ηλεχτρική σύνδεση 

Η ενεργοποίηση του σήματος πρέπει να επιτελείται με διακεκριμένο χειριστήριο που να 
επιτρέπει την ταυτόχρονη τροφοδότηση όλων των δειχτών κατεύθυνσης. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Αναλαμπών ερυθρός φωτεινός δείχτης ή. αν δεν υπάρχει χωριστό ενδεικτικό, ταυτόχρονη 
λειτουργία των προδιαγραφόμενων στο σημείο 63.10 ενδεικτικών. 

- Λοιπές προδιαγραφές 

Αναλαμπών φανός με συχνότητα 90 ± 30 περιόδους ανά λεπτό. Την επέμβαση στο χειριστήρια 
του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού εντός δευτερολέπτου το αργότερο 
και η πρώτη σβέση του εντός και ημίσεος δευτερολέπτου το αργότερο. Το σήμα κινδύνου πρέπη 
να δύναται να τεθεί σε λειτουργία ακόμη, και όταν το χειριστήριο εκκίνησης ή στάσης του 
κινητήρα ευοίσκεται σε θέση που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του τελευταίου. 


Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 
Αριθμός: μία. 

Η διάταξη δύναται να συντίθεται από διάφορα οπτικά στοιχεία αποσκοπούντα στο φωτισμό της 
θέσης της πινακίδας. 

* 

Τέτοια ώστε η διάταξη να φωτίζει τη θέση που 
προορίζεται για την πινακίδα αριθμού κύκλο-* 
φορίας 

Προσανατολισμός 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένη με ένα ή περισσότερους οπίσθιους φανούς. 

Δύναται να συνδυαστεί με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Δύναται να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένη με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από το ποσβλεπόμενο για το φανό θέσης 
ενδεικτικό. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 


Σχέδιο τοποθέτησης 
Θέση 

κατά πλάτος: 
καθ’ ύφος: 

■ κατά μήκος:. 

Γ εωμετριχή ορατότητα 


6 . 11 . 

6 . 11 . 1 . 

6 . 11.1 

6.113. 

6.113.1. 

6.113.1 

6.1133. 


Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανσκλαχττήρες 
Αριθμός ανά πλευρά: ένας ή δύο κατηρσγΐας ΙΑ ( Τ ). 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: καμία ίτιτγκεκοιμένη απαίτηση- 

καθ’ ύφος: κατ’ ελάχιστο 300 σι σι και κατά ιιέγιστο 900 γπ σι άνω του εδάφους* 

κατά μήκος: οφείλει να είναι τέτοια ώστε, υπό κανονικές συνθήκες, η διατάξη να μην μπορεί να 
επικαλυφθεί ατό τον οδηγό ή τον επιβάτη ούτε από τα ενδύματα τους. 


(*) Γύμφωνα μ* την ταξινόμηση της κτα 11239/ 19ΘΛ Τ»α την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά 
τους αναχλαστήςες των σχημάτων με κινητήρα κι» των ρνμονλχονμέννν τους. 
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6.11.4. Γ εωμετηιχή οςαζόχητα 

Οριζόντιες γωνίες: 30* προς τα ψυχρός και πςος τα πίσω. 

Κβτακ 09 «ρ*ς γωνάς: 13* προς *β 4»» ** *** ™ *ό«* της οριζοπίο*. Πάντβς. 1 
χατακόφυφη -?»*ία προς τβ χάτ» ιη; οριζοντίου δυνατοί να μωυβιί μίχρι 3* αν το ΰ*ος το» 
* σνακλαοτηρα είναι κατώτερο των 750 ιηιη. 

^ ^ υ Προσα ναχολιομός: ο άξων αναφοράς των ανακλαστήρωτ πρέπει να είναι κάθετος προς το 

διάμηκες επίπεδο σνιιμετρίας του σχήματος και στραμμένος προς τα έξω. Οι ευρισκόιιενοι 
έμπροσθεν ανακλαστηρες δυνατοί να στρέφονται συναρτήσει της κατεύθυνσης του συστήματος 
διεύθυνσης. 

6.11.6. Δύναται να είναι οιιαδοποιηιιένος μι τις υπόλοιπες διατάξεις σηματοδότησης. 


5.12* Μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες 

6.12.1. Αφθιιός: δύο κατηγορίας ΙΑ ( ! )* 

<ς ρ 7 Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.123. θέσψ 

6.113.1. κατά πλάτος: 

— τα άκρα των πλέον απομακρυσμένων από το διάμεσο επίπεδο συμμετρίας φωπζουοών 
περιοχών δεν πρέπει να απέχουν πλέον των 400 πιπι από το άκρο του συνολικού πλάτους 
του οχήματος, 

_ τα εσωτερικά άκρα των ανακλαστήρων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 500 γπγπ. Η 

απόσταση αυτή επιτρέπεται να περιοριστεί στα 400 πιπι, εφόσον το μέγιστο πλάτος του 
οχήματος είναι μικρότερο των 1300 γππγ 

6.1232. χαθ* ύψος: κατ’ ελάχιστο 250 πκπ και κατά μέγιστο 900 πιπι άνω του εδάφους* 

6.1133. κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

6.12.4. Γεωμετρική σραΓστρτα 

Οριζόντια γωνία: 30* προς τα έξω. 10* προς τα έσω. 

ι . . 

Κατακόρνφη γωνία: 15* προς τα ανω και προς τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόρυφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5* αν το 
ύψος του ανακλαστήρα είναι κατώτερο των 750 αππ. 

6.123. Προσανατολισμός: προς τα πίσω. 

6.12.6. Δύναται να είναι ομαδοποιημένο με κάθε άλλο φανό. 

6.12.7. Η φωτίζουσα περιοχή του ανακλαστήρα δύναται να διαθέτει κοινά μέρη με την αντίστοιχη 
οιουδήποτε οπίσθιου ερυθρού φανού. 


(I) Σύμφωνα με την ταξινόαηση της κυλ 11339/1901 γνχ τητ προσέγγιση των νομοθισιών τ«τ «ροτών μελών όσον «φορά 
τονς σναχλαστηρίς χα/ν σχημάτων μ* «ττητήρα χαι χων φνμσνλχονμένντ τους. 
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Προσάρτημα. 7 


Ορατότητα των τρυθρών φωτών εχ των έμπροσθεν και των )χυχών φωτών εκ των όπισθεν 





ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ποοοάςτφια 2 
Ιχεδιο τοποθέτησης 
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'Δύο φανοί δείκτες κατεύθυνσης εμπρός και οπίσω 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Πςοοάςτημα 3 


Λ£λτίο πληροφοριών όσον αφόρα την τοποθέτηση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σε 

έναν τόπο μοτοσικλέτας μι κάνιστρο 

{Επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης εφόσον αντή υποβάλλεται ανεξαρτήτως της αίτησης έγκρισης του 

οχήματος) 


Αύξων αριθμός (δοθείς από τον αιτούντα): .. 

Η αίτηση πιστοποίησης για την εγκατάσταση των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σε-έναν 
τνπα μστοσυκλέτας μι κάνιστρο πρέπει να συνοδεύεται από ης πληροφορίες ~που ανσ φέρονται στην κυα 21000/ 
ιβα*/ 1 » παράρτημα II. μέρος Α σημεία: 

0 . 1 . ■ 

0 Ζ 

0.4 έως 0.6. 

5 έως 8.4. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Π(/βοάρ ΤφΜ 4 
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| Έ’ΛοϊΊ *>Κ <;.·»*Κ>«οίας | 

Πιστοποιητικό τύπου οτοιχίίον όοον την τοποθέτηση των 6ιατά|(νν ^ντιομον και ^ντιινήξ 

σηματοδότησης στ ένα τύπο μοτοσικλέτας με καλάθι 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

1 

Αριθ. έκθεσης. της τεχνικής υπηρεσίας. από. 

Αριθμός έγκρισης τύπου στοιχείου ..... Αριθμός επέκτασης. 

« 

I. Βιομηχανικό ή εμπορικό σήμα του οχήματος .. 


2. Τύπος οχήματος . 

3. % Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 


4 . Τυχόν όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου του κατασκευαστή 


5. Υποχρεωτικές διατάξεις φωτισμού επί του επιβεωρηθέντος οχήματος (■) 

5.1. Φανοί πορείας 

5 2. Φανοί διασταύρωσης 

5.3. Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 

5.4. Φανοί πέδησης 

5.5. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

5.6. Οπίσθιοι φανοί θέσης 

5.7. Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας 

5.8. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 

6. Προαιρετικές διατάξεις φωτισμού του επιθεωρηθέντος οχήματος (*) 

6.1. Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης: ναι/όχι (*) 

6.2. Οπίσθιοι φανοί ομίχλης: ναι/όχι (*) 

63. Σήμα κινδύνου: ναι/όχι (*) 

6.4. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες: ναι/όχι (*) 

7. Παραλλαγές..... 


8 . Το όχημα προσκομίσθηκε προς έγκριση τύπου στοιχείου στις 

9. Η έγκριση τύπου στοιχείου εχορηγήθη/απερρίφθη (■) 

10. Τόπος ..*. 

11. Ημερομηνία... 

12. Υπογραφή ... 


(<) Να υποδειχθούν για κάθε διάταξη, σε ξεχωριστό δελτίο, οι τύποι των διατάξεων με τα δέοντα στοιχεία αναγνώρισής τους 
που πληρούν τις προδιαγραφές συναρμολόγησης κατά την έννοια του παρόντος παραρτήματος. » 

(*) Να διαγραφεί η περιττή ένδειξη. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΓΙΛ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ 


1. Κάθε τρίχυκλο πρέπει να είναι εφοδιασμένο (ΐε ης εξής διατάξεις φωτισμού και φωτεινής 

σηματοδότησης: . 

1.1. * φανό πορείας* 

1.2. . φανό διασταύρωσης* 

.υ. φανούς δείκτες κατεύθυνσης* 

ΙΑ φανό πέδησης* 

1Δ. εμπρόσθιο φανό θέσης* 

1.6. οπίσθιο φανό θέσης* 

[ 7. διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας* 

1.3. μη τριγωνικό οπίσθιο ανακλαστήρα* 

1.9. σήμα κινδύνου. 

Ζ Κάθε τρίκυκλο μπορεί επιπλέον να είναι εφοδιασμένο με τις εξής διατάξεις φωτισμού και 

φωτεινής σηματοδότησης: 

2.1 ’ εμπρόσθιο φανό ομίχλης* 

2.2. οπίσθιο φανό ομίχλης* 

2^. φανό οπισθοπορείας* 

2.4. Μη τριγωνικούς πλευρικούς ανακλαστήρες. 

3. Η τοποθέτηση εκάστου των συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των ανωτέρω 
σημείων 1 και 2 πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κατωτέρω ση¬ 
μείου 6. 

4 . Απαγορεύεται η τοποθέτηση κάθε διάταξης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης"διαφορετι¬ 
κής από όσες μνημονεύονται στα ανωτέρω σημεία I και 2. 

5. Οι διατάξεις φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης που έχουν τύχει έγκρισης τύπου στοιχείου 
για τα τετράτροχα οχήματα με κινητήρα των κατηγοριών ΜΙ και ΝΙ και οι οποίες αναφέρονται 
στα σημεία 1 και 2 παραπάνω επιτρέπονται και για τα τρίκυκλα. 

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ! 


6.1. Φανοί προείας 

6.1.1. Αοιθμός: ένας ή δύο. · 

Στα τρίκυκλα όμως των οποίων το μέγιστο πλάτος υπερβαίνει τα 1 300 πυη απαιτούνται 

οπωσδήποτε δύο φανοί πορείας. 

6.1.2. Σχέδιο τοπο&ίτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

6.1.3. Θέση 

6.1.3.1. κατά πλάτος: 

— ένας ανεξάρτητος φανός πορείας μπορεί να τοποθετηθεί άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλεύρως 
ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφοράς του φανού πορείας πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρί¬ 
ας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως τον άλλου» τα κέντρα 
αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος, 

— ένας φανός πορείας σμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει να είναι 
τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του διαμήκους 
επιπέδου^ συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις όταν το όχημα διαθέτει παράλληλα ανεξάρ¬ 
τητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεύρως του; φανού πορείας, τα κέντρα 
αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
του οχήματος. 
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6.υ.χ 


6 .ϋα 


6. Μ. 


6.1.5. 

6.1.6. 


6.1.7. 

6.1.8. 
6.1Α1. 
6 . 1 . 8 . 2 . 
6.1Μ 
6.1.9. 


6 . 1 . 10 . 

6 . 1 . 11 . 

6 . 2 . 

6.2.1. 


6 . 2 . 2 . 

6.2.3. 

6.13.1, 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


- δυο έρανοι πορείας, « τω> οποίαν ο ένας ήχαιοι δύο «ναι αμοιβαίας ενσωματωμένα με 
βλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τρόπο ώστε τα κέντρα αναφοράς 
τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο σιημιετρίας του οχήματος* 

Κατά μήκος: έμπροσθεν του σχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το 
εκπεμπομενο φως δεν ενοχχει τον οδηγό ούτε α*άσως ούτε εμμέσως μέσω των κατόπτρων 
οοιιγη^ί και/η άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 


Στην^περίπτωοη ενός μόνο» ανεξάρτητου φανού πορεία;. η απόσταση ιιεταξϋ του άκρου τη; 

'^ ωτι ' ουσα - π *ζ*?*'*» του και του άκρου εκείνη; του φανού διασταύρωση; όεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 200 Γηιπ. ανό ζεύγος τέτοιων φανών. 


Γεωιιετοική ορατότητα 

Η ορατότητα τη; φωτίζουσας περιοχή;, ακόμη και εντό; ζωνών που δεν φαίνονται φωτισμένες 
κατα τη θεωρούμενη διεύθυνση παρατήρησης πρέπει ν α εξασφαλίζεται στο εσωτερικό ενός 
αποκλινοχτο; χώρου με όρια γενέτειρες που διέρχονται από το περίγραμμα τη; φωτίζουσας 
περιοχής σχηματίζοντας γωηα 5* τουλάχιστον με τον άξονα αναφοράς του προβολέα. Ο- 
απαρχή των γωνιών γεωμετρικής ορατότητα; πρέπει να θεωρείται το περίγραμμα της προβολής 
τη; φωτίζουοα; περιοχή; επί εγκάρσιου επιπέδου εφαπτομενικού προ; το εμπόσθιο ηιήιια τη- 
ύαλου ίου φανού πορείας. '* 

Προσα να τολισμός: προς τα ηιπρός. 


Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένο; με το φανό διασταύρωση; και του; υπόλοιπου; ειιπςόσθιου- 

ΓΓ ΓίνηΐΧ" τ ν * 


Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως: 
με το φανό διασταύρωσης, 

με τον εμπρόσθιο φανό θέσης, . 

με τον εμπρόσθιο φανό ομίχλης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Οι φανοί πορεία: πρέπει να ανάβουν ταυτοχρόνως. Κατά τη μετάβαση από τις δέσιιε: 
διασταύρωση; στις δεσμε: πορείας επιβάλλεται νσ ανάβουν όλοι οι φανοί πορείας. Κατά τη 
^ιεταραση απο τις δέσμες πορείας στις δέσμες διασταύρωσης επιβάλλεται να σβήνουν ταυτσχρό- 
νως ολοι οι φανοί πορείας Οι φανοί διασταύρωση; μπορούν να παραμένουν αναμμένοι 
παραλληλα με τους φανούς πορεία:. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Μη αναλαμπών κυανούς φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές: η μέγιστη ένταση των φανών πορεία: που δύνανται να είναι αναμμένοι 
τσυτοχρονως, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 225 000 αά (τιμή έγκρισης τύπου στοιχείου). 


Φανοί διασταύροχτης 

Αριθμός, ένας ή δύο. 

Στα τρίκυκλα όμως των οποίων το μέγιστο πλάτο; υπερβαίνει τα 1300 ιηπι απαιτούνται 

οπωσδήποτε δύο φανοί διασταύρωσης. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένα; ανεξάρτητο; φανός διασταύρωσης μπορεί να είναι τοποθετημένος άνωθεν ή κάτωθεν ή 
παραπλεϋρως ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι 
καταχορύφως. το κέντρο αναφοράς του φανού διασταύρωσης πρέπει να ευρίσκεται στο 
διάμηκες επίπεδο σνιιμετρία; του σχήματος· αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλεϋρως 
του άλλου, τα κέντρα αναφοράς πρέπει να είναι συμμετρικά ως προ; το διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος. 

φανό; διασταύρωση; αμοιβαίως ενσωματωμένο; με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει νσ 
είναι, τοποθετημένα; κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφορά; του να ευρίσκεται επί του 
δισμήκου; επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. Εντούτοις, όταν το όχημα διαθέτει επίσης 
έναν ανεξάρτητο φανό διασταύρωσης τοποθετημένο παραπλεϋρως του φανού πορείας, τα 
κέντρα αναφοράς τους επιβάλλεται να είναι συμμετρικά ως προς το διαμήκες επίπεδο 
συμμετρίας του σχήματος. 



3320 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


_ δύο φανοί διασταύρωσης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοφαίως ενσωματωμέ¬ 
νοι με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε τα κέντρα 
αναφοράς τους να. είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήμα¬ 
τος. 

Στην περίπτωση οχήματος με δύο φανούς διασταύρωσης! 

_ ια πλέον απομακρυσμένα από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος άκρα των 

φωτιζουσών περιοχών δε* πρέπει να απέχουν πέραν τωγ 400 πιπι από το άκρο του 
συνολικού πλάτους του οχήματος, \ 

_ χα εσωτερικά άκρα των φωτιζουσών περιοχών πρέπει να ευρίσκονται σε απόσταση τουλά¬ 
χιστον 500 γπγπ. Η απόσταση αυτή μπορεί να περιορισθεί στα 400 γπγπ εφόσον χο μέγιστο 
«νρος του οχήματος είναι μικρότερο των I 300 σιτη. - 

^ 7 3.2. καθ* ύψος: κατ' ελάχιστο 500 γπγπ και κατά μέγιστο 1200 πιπ\ άνω του εδάφους· 

6.133. κατά μήκος: έμπ ροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το 

εκπεμπόμενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων 
οδήγησης και/ή άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 

6.2.4. Γεωμετριχι} ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζονται στο σημείο Α 10 του παραρτήματος I: 
α » 15* προς τα άνω και 10* προς τα κάτω, 

β = αν υπάρχει ένας μόνο φανός διασταύρωσης 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών αν υπάρχουν 
δύο φανοί διασταύρωσης 45° προς τα έξω και 10* προς τα έσω. 

Η παρουσία παρειών ή άλλων στοιχείων γειτνιαζόντων με τον προβολέα δεν πρέπει να προκαλεί 
παρενέργειες ενοχλητικές για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού. 

6.15. . ^ Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

ν- 

Λύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Ο κατακόρυφος προσανατολισμός της φωτεινής δέσμης διασταύρωσης πρέπει να περιλαμβάνε¬ 
ται μεταξύ -03 % και -23 %. εκτός αν υπάρχει εξωτερικό σύστημα ρύθμισης. 

Δυνατοί να είναι ομαδοποιημένος με το φανό πορείας και τους υπόλοιπους εμπρόσθιους 
φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με το φανό πορείας και τους υπόλοιπους εμπρόσθιους 
φανούς. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Το χειριστήριο μετάβασης στη φωτεινή δέσμη διασταύρωσης πρέπει να εντέλλει ταντοχρόνως τη 
σβέση του φανού πορείας, ενώ ο φανός διασταύρωσης δύναται να παραμένει αναμμένος 
συγχρόνως με το φανό πορείας. 

6.2.10. Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλάμπων πράσινος φωτεινός δείκτης. 

6.2.11. Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 


6.16. 

63.7. 

6.11 

6.2.9. 


63. Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 

63.1. Αριθμός: δύο ανά πλευρά. 

Επιτρέπεται επίσης η ύπαρξη ενός πλευρικού φωτεινού δείκτη κατεύθυνσης ανά πλευρά. 

I « 

63.2. Σχέδιο τοποθέτησης, δύο εμπρόσθιοι και δύο οπίσθιοι δείκτες. 

6.33. Θέση: 

633.1. κατά πλάτος: ! 

— τα πλέον απομακρυσμένα από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος άκρα της 
φωτίζουσας περιοχής δεν πρέπει να απέχουν πέραν των 400 γπγγ» από το απώτατο εξωτερικό 
άκρο του οχήματος, 

— τα δε εσωτερικά άκρα των φωτιζουσών περιοχών να ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 
500 ΓΠΓΠ, 

— ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φωτιζουσών περιχών των δεικτών και των πλησιέστερων 
φανών διασταύρωσης πρέπει να ανέρχεται σε: 
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— 75 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 90 

— 40 ιαηι εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 175 αΐ, 

— 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση τον δείκτη ανέρχεται σε 250 εά. 

— £ 20 γπγπ εφόσον η ελάχιστη απόσταση του δείκτη ανέρχεται σε 400 ζό’ 

καθ’ ύφος: κατ’ ελάχιστο 350 γπγπ και κατά μέγιστο 1 500 γπγπ άνω του εδάφους* 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντιε; γωνίες: βλέπε Προσθήκη 1 

Κατακόρυφες γωνίες: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. 

Πάντως, η κατακόρυφη γωνία κάτω τη; οριζοντίου δύναται να μειωθεί έως 5’ αν το ύψος των 
φανών είναι κατώτερο ιών 750 γπγπ. 

Προοα να τ ολισμός 

Οι ε}ΐπρόοθιοι φανοί δείκτες κατεύθυνσης δύνανται να στρέφονται συναρτήσει τη; στροφή; του 
συστήματος διεύθυνση;. 

Δύνανται να είναι ομφδοποιημένοι με ένα ή περισσότερου; φανούς. 

Δεν δύνανχαι να συνδυαστούν με άλλο φανό. 

Δεν δύνανται να ενσωματωθούν σμοιβαίως με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας 

Η αφή των φανών δεικτών κατεύθυνσης είναι ανεξάρτητη από εκείνη των άλλων φανών. Όλοι 
οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης που ευρίσκονται στην ίδια πλευρά του οχήματος ανάβουν και 
σβήνουν με το ίδιο χειριστήριο. 

Ενδεικτικό λειτουργίας: υποχρεωτικό. 

Μπορεί νπ είναι οπτικό ή ακουστικό ή και τα δύο. Αν είναι οπτικό πρέπει να είναι αναλάμπον, 
χρώματος πρασίνου* πρέπει να είναι ορατό υπό όλες τις ομαλές συνθήκες οδήγησης* σε 
περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ενός οποιουδήποτε δείκτη κατεύθυνση; πρέπει το ενδει¬ 
κτικό να σβήνει ή να παραμένει αναμμένο χωρίς αναλαμπές ή να παρουσιάζει εμφανή μεταβολή 
της συχνότητας αναλαμπής σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας. Αν είναι ακουστικός 
πρέπει να είναι ευκρινώς ακουστό, και υπό τις ανωτέρω συνθήκες να παρουσιάζει εμφανή 
μεταβολή της συχνότητας. 

Λοιπές προδιαγραφές 

Τα κατωτέρω εμφαινόμενα χαρακτηριστικά πρέπει να μετρούνται όταν η ηλεκτρογεννήτρια δεν 
τροφοδοτεί άλλα φορτία παρά μόνο τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του 
κινητήρα και των διατάξεων φωτισμού. 

Την επέμβαση στο χειριστήριο του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφή του φανού 
εντός ενός δευτερολέπτου το αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημίσεος 
δευτερολέπτου το αργότερο. 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με συνεχές 
ρεύμα: 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης τη; ίδιας πλευράς του οχήματος θα πρέπει να έχει 
την ίδια συχνότητα και να είναι εν φάσευ 

Στην περίπτωση σχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα υπερβαίνει το 50 % στροφών που 
αντιστοιχούν στη μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: 

η συχνότητα φωτεινής αναλααπής πρέπει να είναι 90 ± 30 περίοδοι ανά λεπτό*' 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης της ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείται συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνε; που καθορίζονται στο προσάρτημα 
1 . : 

Στην περίπτωση οχήματος στο οποίο οι φανοί δείκτες κατεύθυνσης τροφοδοτούνται με εναλλασ¬ 
σόμενο ρεύμα, όταν η ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα κυμαίνεται μεταξύ των στροφών 
βραδυπορείας που ορίζει ο κατασκευαστής και του 50 % των στροφών που αντιστοιχούν στη 
μέγιστη ταχύτητα πορείας του οχήματος: * 

η συχνότητα φωτεινής αναλαμπής πρέπει να είναι μεταξύ 90 + 30 και 90 - 45 περίοδοι ανά 
λεπτό* 

η αναλαμπή των φανών δεικτών κατεύθυνσης τη; ίδιας πλευράς του οχήματος δύναται να 
πραγματοποιείτο συγχρόνως ή εναλλάξ. Οι εμπρόσθιοι φανοί δεν πρέπει να είναι ορατοί εκ των 
όπισθεν, ούτε οι οπίσθιοι φανοί εκ των έμπροσθεν στις ζώνες που καθορίζονται στο προσάρτη- 
μα 1* * 
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6-3-11-5. Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας. μη οφειλομένης σε βραχυκύκλωμα, ενός φανού δείχτη 
κατεύθυνσης, ο έτερος πρέπει να συνεχίσει να αναλόμπει ή να παραμένει αναμμένος, πλην όμως 
η συχνότητα υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί να είναι διαφορετική από την προδιαγραφόμενη, 
εκτός αν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ενδεικτικό. 

6.4. Φανοί πέδησης 

6.4.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

Πάντως, για τα τρίκυκλα μεγίστου πλάτους άνω των 1 300 γπγπ απαιτούνται δύο φανοί 
•πέδησης. 

643. Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

643. θέση: 

643.1. κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος αν υπάρχει ένας μόνο φανός πέδησης ή, στην περίπτωση των δύο φανών, αυτοί 
πρέπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του σχήματος. 

Για τα οχήματα με δύο οπίσθιους τροχούς: ελάχιστη απόσταση 600 πιιτϊ μεταξύ των δύο φανών. 
Η απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί σε 400 ιππι αν το μέγιστο πλάτος ίου οχήματος είναι 
μικρότερο από 1 300 γπγτι. 

καθ' ύψος: κατ’ ελάχιστο 250 γπγτι και κατά μέγιστο 1 500 γπγπ υπεράνω του εδάφους, 
κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. ^ 

Γζωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία- 45° εξ αριστερών και εκ δεξιών. 

Κατακόουφη γωνία: 15® προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 5® αν το ύψος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 αιπι. 

6.43. Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν του οχήματος. 

64.6 Μπορεί να είναι ομαδοποιημένος με ένα ή περισσότερους άλλους οπίσθιους φανούς. 

64.7. Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

64.6 ^ Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

64.9. Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: ο φανός πρέπει να ανάβει με κάθε επιβολή τουλάχιστον ενός 

των κύριων συστημάτων πέδησης.. 

6.4.10. Ενδεικτικό θίσ>]ς σι λειτουργία: απαγορεύεται. 

63. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

63.1. Αριθμός: ένας ή δύο. 

Για τα τρίκυκλα όμως των οποίων το μέγιστο πλάτος υπερβαίνει τα I 300 σιτη απαιτούνται 
οπωσδήποτε δύο οπίσθιοι φανοί θέσης. 

633. Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

633. Θέση: 

633.1. κατά πλάτος: 

— ένας εμπρόσθιος φανός θέσης ιιπορεί να τοποθετείται άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλεύρως 
ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφοράς του εμπρόσθιου φανού θέσης πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος* αν οι εν λογω φανοί είναι ο ένας παραπλεύρως του άλλου, τα 
κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας 
ίου οχήματος, 

— ένας εμπρόσθιος φανός ομίχλης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του οχήματος, 

— δύο εμπρόσθιοι φανοί θέσης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο αμοιβαίως ενσωματωμένοι 
με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένοι κατά τρόπο ώστε ία κέντρα 
αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήμα¬ 
τος 
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Στην περίπτωση οχήματος με δύο εμπρόσθιους φανούς θέσης: 

— τα πλέον απομακρυσμένα από ίο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας τον οχήματος άκρα της 
φωτίζουσας περιοχής 6εν πρέπει να απέχουν πέραν των 400 ιηι» από το άκρο τον 
συνολικού πλάτους του σχήματος. 

— τα εσωτερικά άκρα των φωτιζονσών περιοχών πρέπει να ευρίσκοτται σε απόσταση τουλά¬ 
χιστον 500 ΓΠΓΠ. . . 

καθ' ύφος: κατ’ ελάχιστο 350 πιγπ και κατά ιιέγιστο I 200 πιπι άνω του εδάφους 

κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. 

Γεωιητραή ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 80* εξ αριστερών και δεξιών αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης- 80* προς τα 
έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η καιακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δΰναται νθ μειωθεί μέχρι 5* αν το ύφος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 ιηιη. 

Προσανατολισμός: προς τα εμπρός. 

Δυνατοί να στρέφεται συναρπάσει τη; στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δΰναται να είναι ομαδοποιη^ιενος με κάθε άλλο εμπρόσθιο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με κάθε άλλο ηιπρόσθιο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικά. 

Μη σναλάμπουσα πράσινη φωτεινή ένδειξη* το εν λόγω ενδεικτικό δεν απαιτείται όταν ο 
φωτισμός του πίνακα οργάνων ανάβει και σβήνει ταυτοχρόνως με τον φανό θέσης. 

Λακές προδιαγραφές: χα)άα. 

% 

Οπίσθιοι φανοί θέσης 
Αριθμός: ένας ή δύο. 

Πάντως, για τα χρίκυκλα μεγίστου πλάτους άνω των 1 300 ιηγπ απαιτούνται δύο οπίσθια 
φανοί. 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 
θέση: I 

κατά πλάτος: το κέντρο αναφοράς πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης ή. στην περίπτωση των δύο φανών, αυτοί πρέπει 
να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. Για τα οχήματα με 
δύο οπίσθιους τροχούς: ελάχιστη απόσταση 600 γπγπ μεταξύ των δύο φανών. Η απόσταση αυτή 
δΰναται να μειωθεί σε 400 γππι αν το μέγιστο πλάτος του οχήματος είναι μικρότερο από I 300 

ΙΗΓΠ. 

καθ’ ύψος: κατ’ ελάχιστο 250 τησι και κατά μέγιστο 1 500 γππι άνω του εδάφους* 
κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 80* εξ αριστερών και εκ δεξιών, αν υπάρχει ένας μόνο φανός θέσης* 80* προς 
* τα έξω και 45* προς τα έσω αν υπάρχουν δύο φανοί θέσης. 

Κατακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατακόρυφη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου μπορεί να μειωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του φανού είναι 
κατώτερο των 750 ιηπι. 

Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομειδοποιημένος μι κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

η 

Δύναται να συνδυαστεί με τη διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αριθμού κυκλοφο¬ 

ρίας 

Δύναται να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένος με το φανό πέδησης ή το μη τριγωνικό οπίσθιο 
ανακλαστήρα ή και με του; δυο ή με τον οπίσθιο φανό ομίχλης. 

Ηλεκτρική σύνδεση λειτουργίας: χωρίς συγκεκριμένη εξειδίκευση. 
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£π δεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από την τυχόν προβλεπόμενη διάταξη για τον 
εμπρόσθιο φανό θέσης. 

Λοιπές προδιαγραφές καμία. 


Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης 
Αριθμός ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση 
Θέση: 

κατά πλάτος: 

— ένας εμπρόσθιος φανός ομίχλης μπορεί να τοποθετείται άνωθεν ή κάτωθεν ή παραπλεύρως 
ενός άλλου εμπρόσθιου φανού: αν οι εν λόγω φανοί είναι διατεταγμένοι κατακορύφως, το 
κέντρο αναφοράς του εμπρόσθιου φανού ομίχλης πρέπει να ενρίσκεται στο διάμηκες 
επίπεδο συμμετρίας του οχήματος* αν οι εν λόγω φανοί είναι ο ένας παραπλενρως του 
άλλου, τα κέντρα αναφοράς τους πρέπει να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο 
συμμετρίας του οχήματος, 

— ένας εμπρόσθιος φανός ομίχλης αμοιβαίως ενσωματωμένος με άλλο εμπρόσθιο φανό πρέπει 
να είναι τοποθετημένος κατά τρόπο ώστε το κέντρο αναφοράς του να ευρίσκεται επί του 
διαμήκους επιπέδου συμμετρίας του σχήματος, 

— δύο εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης, εκ των οποίων ο ένας ή και οι δύο είναι αμοιβαίως 
ενσωματωμένοι με άλλο εμπρόσθιο φανό, πρέπει να είναι τοποθετημένο* κατά τρόπο ώστε 
τα κέντρα αναφοράς τους να είναι συμμετρικά ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του 
οχήματος* 

— τα πλέον απομεμακρυσμένα από το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος άκρα της 
φωτίζουσας περιοχής δεν πρέπει να απέχουν πέραν των 400 γπιπ από το άκρο του 
συνολικού πλάτους του οχήματος. 

* καθ’ ύφος: κατ' ελάχιστον 250 γπγπ υπεράνω του εδάφους. Κανένα σημείο της φωτίζουσας 
περιοχής δεν πρέπει να ευρίσκεται υπεράνω του υψηλότερου σημείου της φωτίζουσας περιοχής 
του φανού διασταύρωσης* 

κατά μήκος: έμπροσθεν του οχήματος. Η απαίτηση αυτή θεωρείται ότι τηρείται αν το εκπεμπό* 
μενο φως δεν ενοχλεί τον οδηγό ούτε αμέσως ή εμμέσως μέσω των κατόπτρων οδήγησης ή/και 
άλλων ανακλαστικών επιφανειών του οχήματος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζον:··· ·>-.* ·«ηπείο Α 10 του παραρτήματος I: 
α * 5* προς τα άνω και προς τα κάτω, . . 

β * 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών, πλην της πι\·ιπτώσης εκκέντρου φανού, οπότε η 
εσωτερική γωνία πρέπει να είναι β = 10*. 

•Προσανατολισμός: προς τα εμπρός, 

* 

Δύναται να στρέφεται συναρτήσει της στροφής του συστήματος διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με τους υπόλοιπους εμπρόσθιους φανούς. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο εμπρόσθιο φανό. 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοιβαίως με ένα φανό πορείας και έναν εμπρόσθιο φανό θέσης. 

♦ 

Ηλεκτρική σύνδεση: ο εμπρόσθιος φανός ομίχλης πρέπει να δύναται να ανάβει ή να σβήνει 
ανεξάρτητα από το φανό πορείας ή το φανό διασταύρωσης. 

£ν<5εικπ*ά Θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Μη αναλαμπών πράσινος φωτεινός δείκτης. 

Λοιπές προδιαγραφές καμία. 


Οπίσθιοι φανοί ομίχλης 
Αριθμός ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) _ 

Θέση: 

κατά πλάτος: το κέντρο αναφορά; πρέπει να ευρίσκεται στο διάμηκες επίπεδο συμιιετρίας το» 
οχήματος αν υπάρχει ένα; μόνο φανός ομίχλης ή στην περίπτωση των δύο φανών, αυτοί πρέπει 
να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος. Για τα οχήματα με 
δύο οπίσθιους τροχούς: ελάχιστη απόσταση 600 αιαι μεταξύ των δύο φανών. Η απόσταση αυτή 
όύναται να μειωθεί οε 400 αιπι αν το μέγιστο πλάτος του οχήματος είναι μικρότερο από I 300 

ΓΠΓΠ. 

καθ ύψος: κατ' ελάχιστο 250 αιπι και κατά μέγιστο I 000 αιπι άνω το» εδάφους* 

κατά μήκος: όπισθεν του οχήματος. Αν υπάρχει ένας μόνο φανός ομίχλης, πρέπει να ευρίσκεται 
στην αντίθετη προς την κανονική κατεύθυνση πορείας πλευρά του διαμήκους επιπέδου συμμε¬ 
τρίας του οχήματος* το κέντρο αναφορας δΰναιαι επίσης να ευρίσκεται επί του διαμήκους 
επιπέδου συμμετρίας του οχήματος. 

Η απόσταση μεταξύ της φωτίζουσας περιοχής του οπίσθιου φανού 0 )άχλης και εκείνης το» 
φανού πέδησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ιώπι. 

Γεωμετρική ορατότιμα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες σ και β όπως ορίζεται στο σημείο Α 10 του πσραρττ|ΐατος I: 
α 3 5" προς τα άνω και προς τα κάτω. 
β = 25* εκ δεξιών και εξ αριστερών. 

Προσανατολισμός: προς τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένσς με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

Λεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό. 

I 

Δύναται να ενσωματωθεί αμοφαίως με έναν οπίσθιο φανό θέσης. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Ο φανός δύναται να ανάβει μόνο εφόσον είναι ομοίως αναμμένοι ένας ή περισσότεροι από τους 
εξής φανούς: φανός πορείας, φανός διασταύρωσης ή εμπρόσθιος φανός ομίχλης. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικό. 

Μη αναλάιιπων φωτεινός δείκτης χρώματος κίτρινου. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 

Φανοί οπισθοπορείας . 

* * 

Αριθμός: ένας ή δύο. 

Σχέδιο τοποθέτησης: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέση: 

κατά πλάτος: καμία συγκεκριμένη απαίτηση. 

* 

καθ' ύψος: κατ' ελάχιατον 250 γπγπ και κατά μέγιστο 1 200 γπγπ άνω του εδάφους, 
κατά μήκος: όπισθεν.του οχτ&ιατος. 

Γεωμετρική ορατότητα 

Προσδιορίζεται από τις γωνίες α και β όπως ορίζεται στο σημείο Α 10 του παραρτήματος 1: 
α = 15* προς τα άνω και 5 προς τα κάτω. 

β * αν υπάρχει ένας μόνο φανός 45* εξ αριστερών και εκ δεξιών αν υπάρχουν δύο φανοί 45* 
προς τα έξω και 30* προς τα έσω. 

Προσανατολισμός: ?ρος τα όπισθεν. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένσς με κάθε άλλο οπίσθιο φανό. 

Δεν δύναται να συνδυαστεί με άλλο φανό 

Δεν δύναται να ενσωματωθεί αμοιβάίως με άλλο φανό. 



3326 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 


6.9.9. 


' 6.9.10. 

6 . 10 . 

6 . 10 . 1 . 

6 . 10.1 


6.103. 


5.10.4. 


6 . 11 . 

6 . 11 . 1 . . 


6.113. 

6.113.. 

6.113.1. 
6.113.1 
6.1133. 
6.11.4. 
6.113. 
6 . 11 . 6 . 
6.11.7. 
6.113. 
6.11.9. 

6.ιι.ια 


6 . 11 . 11 . 

6.11 

6 . 111 . 


Ηλεκτρική σύνδεση 

Ο φανός δύναται να είναι αναμμένος μόνο όταν το κιβώτιο ταχυτήτων ευρίσκεται σε θέση 
οπισθοπορείας και η διάταξη που ελέγχει την κίνηση ή τη στάση του κινητήρα ευρίσκεται σε 
θέση επιτρέπονσα την κίνηση του τελευταίου. Ο φανός δεν πρέπει να δύναται να ανάβει ή να 
παραμένει αναμμένος αν δεν πληροννται και οι δύο ανωτέρω όροι. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 


Σήμα κινδύνου 

Προδιαγραφές πανομοιότυπες προς τις αναγραφόμενες στα σημεία 63. έως 633. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Η ενεργοποίηση του σήματος πρέπει να εκτελείται με διακεκριμένο χειριστήριο που να επιτρέπει 
την ταυτόχρονη τροφοδότηση όλων των δεικτών κατεύθυνσης. 

Ενδεικτικό Θέσης σε λειτουργία: υποχρεωτικά. 

Αναλαμπών ερυθρός φωτεινός δείκτης ή αν δεν υπάρχει χωριστό ενδεικτικό, ταυτόχρονη 
λειτουργία των προδιαγραφόμενων στο σημείο 63.10. ενδεικτικών. 

Λοιπές π ροόιαγραφέ; 

Αναλαμπών φανός με συχνότητα 90 — 30 περιόδους ανά λεπτό. Την επέμβαση στο χειριστήριο 
του φωτεινού σήματος πρέπει να ακολουθεί η αφη του φανού εντός ενός δευτερολέπτου το 
αργότερο και η πρώτη σβέση του εντός ενός και ημίσεος δευτερολέπτου το αργότερα 

Το σήμα κινδύνου πρέπει να δύναται να τεθεί σε λειτουργία ακόμη και όταν το χειριστήριο 
εκκίνησης ή στάσης του κινητήρα ευρίσκεται σε θέση που καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του^ 
-τελευταίου. 


Διάταξη φωτισμού της οπίσθιας πινακίδας αοιθμού κυκλοφορίας 


Αριθμός: μία 


Η διάταξη δύναται να συντίθεται από διάφορα απτικά στοιχεία αποσκοπούντα στο φωτισμό της 
θέσης της πινακίδας. 


Σχέδιο τοποθέτησης: 
θέση: 

κατά πλάτος 
καθ' ύψος 


Τέτοια ώστε η διάταξη να φωτίζει τη θέση που 
προορίζεται για την πινακίδα αριθμού κυκλο¬ 
φορίας 


κατά μήκος 
Γεωμετρική ορατότητα 
Προσανατολισμός 


Δ ’-ναχαι να είναι ομειδοποιημένος με ένα ή περισσότερους οπίσθιους φανούς. 

Δύναται να συνδυαστεί με τον οπίσθιο φανό θέσης. 

Δεν δύναται να είναι αμοιβαίως ενσωματωμένη με άλλο φανό. 

Ηλεκτρική σύνδεση: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Ενδεικτικό θέσης σε λειτουργία: προαιρετικό. 

Η λειτουργία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται από το ποοβλεπόμενο για το φανό θέσης 
ενδεικτικό. 

Λοιπές προδιαγραφές: καμία. 


«Μη τριγωνικοί πλευρικοί αναχλαστήρες 
Λριθαός: ένας ή δύο κατηγορίας I Λ (*). 

Εντούτοις απαιτούνται μη τριγωνικοί οπίσθιοι ανακλαστήρες για τα τρίχυκλα των οποίων το 
μέγιστο εύρος υπερβαίνει τα I 000 γπγπ. 


(*) Σύμφωνα μ* την ταξινόμηση της κύα ^ 1339 / 19ΘΛ για την προσέγγιση τωτ νημοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά 
τους αναχλ αοτ ήρ τς των οχη μά των μ< ι α νητηρ α χα των ρνμοιιλκοομένων τους. 
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-χϋ·ο τοποθέτησης: χωρίς σνγκτκρηιέ'νη απαίτηση. 
θέσψ 

κατά πλάτος: αν υπάρχει ένας μόνο ανακλαστήρα;. το κέντρο αναφορά; πρέπει να ενρίσκεται 
στο διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος ή. στην περίπτωση των 60ο ανακλαστήρων. 
αυτοί πρέπει να είναι συμμετρικοί ως προς το διάμηκες επίπεόο συμμετρίας του οχήματος. Στην 
περίπτωση οχήματος με δύο οπίσθιους ανακλαστήρες. τα πλέον απομαχρυσιιένα από το 
οιαυηκες επίπεδο συμμετρία; του σχήματος άκρα της φωτίζουσας περιοχή; δεν πρέπει να 
απέχουν πέραν των 400 γπιπ ατό το απώτατο εξωτερικό άκρο τον οχήματος. Τα εσωτερικά 
«κρα των ανακλαστήρων πρέπει ν α ευρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 300 πτιπ. 

Η απόσταση αυτή δύναται να^μειωθεί σε 400 πιπι αν το μέγιστο πλάτος του οχήματος είναι 
μικρότερο από 1 300 π\τη. 

καθ* ύφος: κατ’ ελάχιστο 250 γππι και κατά μέγιστο 900 π«η άνω του εδάφους, 
κατά μήκος: όπισίεΥ του οχήματος. 

Γ ιωαετρική ορατότητα 

Οριζόντια γωνία: 30* εκ αριστερών και εκ δεξιών. 

Καιακόρυφη γωνία: 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η κατσκόρυψη 
γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μειωθεί μέχρι 3* αν το ύψος του ανακλαστήρα 
είναι κατώτερο των 750 πιπι. 

Ποοσανατο/Λομός: προς τα όπισω. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος }ΐ£ κάθε άλλο φανό. 

Αουτις προδιαγραφές: η φωιίζουσα περιοχή του ανακλαστήρα δύναται να έχει κοινά τμήματα 
με τη φωπζουσα περιοχή *άθε άλλου ερυθρού φανού τοποθετημένου όπισθεν. 

Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 
Αριθμός ανά πλευρά: ένας ή δύο κατηγορίας ΙΑ (*). 

Σχέδιο τοποθέτησης: χωρίς συγκεκριμένη απαίτηση. 

Θέσψ 

κατά πλάτος: καμία συγκεκριμένη απαίτηση, 

καθ’ ύψος: κατ' ελάχιστο 300 πιπι και κατά μέγιστο 900 ττιτη υπεράνω του εδάφους, 

κατά μήκος: οφείλει να είναι τέτοια ώστε υπό κανονικές συνθήκες η διάταξη να μην μπορεί να 
επικαλυφθεί από τον οδηγό ή τον επιβάτη ούτε από τα ενδύματα” τους. 

Γέωμαοιχή ορατότητα 

Οριζόντιες γωνίες: 30* προς τα εμπρός και προς τα πίσω. 

Κατακόρυφβς γωνίις 15* προς τα άνω και προς τα κάτω της οριζοντίου. Πάντως, η 
.κατακόρνφη γωνία προς τα κάτω της οριζοντίου δύναται να μκωθεί μέχρι 5* αν το ύψος του 
ανακλαστήρα είναι κατώτερο των 750 γππι. 

Ποοσανατο/Λοιιός: ο άξων * αναφοράς των ανακλαστήρων πρέπει να είναι κάθετος ποος το 
δισμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος και στραμμένος προς τά έξω. Οι ευρισκόμενοι 
έμπροσθεν ανακλαστήρες δύνανται να στρέφονται συναρτήσει τη; κατεύθυνσης του συστήματος 
διεύθυνσης. 

Δύναται να είναι ομαδοποιημένος με τις υπόλοιπες διατάξεις σηματοδότησης. 


{«) Σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΚΥΑ 11339/19ΘΛ γω την προσέγγιση των νομοθεσιών των χρατών μελών όσον αφορά 
τους αναχΑ.αστηρ(ς των σχημάτων μ* χινητηρα χαι των ρνμουλκουαενων τους 
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Ποοαάςτημα I 

Ορατότητα των ερυθρών ηωτών εκ των έμπροσθεν χαι των λενχών φωτών εχ των όπισθεν 

(Βλέπε στ^ιείο Β.9 του παραρτήματος I και σημείο 6.3.114.2 του παρόντος παραρτήματος) 



Σχήμα 1 



Ορατότητα λευκού φανού εκ των όπισθεν 


Σχήμα 2 




ΦΕΚ 187 
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Προσάρτημα 2 
Σχέδιο τοποθέτησης 


Φανός δείκτης κατεύθυνσης — Γεωμετρική ορατότητα 
ι 



45 


45 
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• Πςοοάςτημα 3 


Α ΐλ ηο πληςοηοςιύν όσον α<ροό την τοποβ*τηση των ί.βτάΐτβν φωτισμού χαι φωτηνής σηματοδότησης <κ 

έναν τύπο τριχνχλο* 

(Επισυνάπτεται στην αίτηση επικύρωσης ειρόσσν αυτή υποβάλλεται ανεξαρτήτως της αίτησης έγκρισης του 

οχήματος) 

Αΰξων αριθμός (δοθεχς από τον αιτούντα): . 

Η αίτηση πιστοποίησης για τη» ίγχατάσταση των διατάξασν φωτισμού χαι φωτόνής σηματοδότησης στ *ναν 
τύπο τςιχύκλου π$«α να σβνοδβύτται από τις πΧηοοφοφάς πον αναφύονται στην κτ* 21090/1074/1993 
παράρτημα II μέρος Α σημεία: 

0 . 1 . 

ΟΧ 

0.4 έως 0.6, 

5 έως ΘΑ 
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Προσάρτημα 4 
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Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου στοιχείου όσον αγορά την τοποθέτηση των διατάξεώ* φωτισμού και φωτεινής 

σηματοδότησης σε έναν τύπο τρικύκλου 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

Αριθ. έκθεση;. 'τη; τεχνική; υπηρεσία;. από. 

Αριθμό; έγκριση; τύπου στοιχείου . Αριθμό; επέκταση;. 

1. Βιομηχανικό” η εμπορικό σήμα του σχήματος . 

2. 4 Τύπο; οχήματος ..... 

3. Όνομα και διεύθυνση του κατασκεναστή. 


4. Τυχόν όνομα και διεύθυνση του εντολοδσχου του κατασκευαστή 


5. Υποχρεωτικές διατάζεις φωτισμού επί του επιθεωρηθέντο; οχήματος (*): 

5.1. Φανοί πορεία; 

5.1 Φανοί διασταύρωσης 

53. Φανοί δείκτες κατεύθυνσης 

5.4. Φανοί πέδησης 

53. Εμπρόσθιοι φανοί θέσης 

5.6. Οπίσθιοι φανοί θέσης 

5.7. Διάταξη ηκυτισμού της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας 

5. Ε. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες 

6. Προαιρετικές διατάξεις φωτισμού του επιθεωρηθέντος οχήματος (*): 

6.1. Εμπρόσθιοι φανοί ομίχλης: ναι/όχι (*) 

63. Οπίσθιοι φανοί ομίχλης: ναι/όχι (*) 

63. Φανοί οπισδοπορείας: ναι/όχι 

6.4. Σήμα κινδύνου: ναι/όχι (*) 

63. Μη τριγωνικοί πλευρικοί ανακλαστήρες: ναι/όχι (*) 

7. Παραλλαγές..... 


8. Το όχημα προσκομίσθηκε προς έγκριση στις.... 

9. Η έγκριση τύπου στοιχείου εχορηγήθη/απερρίφθη (·) 

ία * Τόπος .'....*... 

11. Ημερομηνία.....Γ. 

11 Υπογραφή ....... . 

ί 

Π Να υποδειχθούν για κάθε διάταξη, σε ξεχωριστό δελτίο, οι τύποι τοτν διατάξεων με τα δέοντα στοιχεία α ν α γν ώ ρισή; τους 
που πληρούν τις προδιαγραφές συναρμολόγηση; κατά την έννοια του παρόντος προσαρτήματος 
{·) Να διαγράφει η περιττή ένδειξη. 
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Άρθρο 7 

Καταργούμενες διατάξεις 

Οι διατάξεις των άρθρων 63 έως και 80 του Ν. 2094/ 
1992 (ΦΕΚ 182/Α/1992) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας», που αναφέρονται σε θέματα που ρυθμίζο¬ 
νται από το παρόν διάταγμα καταργούνται. 

Οι λοιπές διατάξεις των άρθρων 63 έως και 80 ως και οι 
επιβαλλόμενες κυρώσεις του ίδιου Νόμου, εφ’ όσον δεν 
δημιουργείται κανένα ασυμβίβαστο προς το περιεχόμενο 
του παρόντος διατάγματος, εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 8 
Ισχύς 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 1 η 
Νοεμβρίου 1995 εκτός του άρθρου 5, του οποίου η ισχύς 


αρχίζει από την αναφερόμενη στο εν λόγω άρθρο ημερο¬ 
μηνία. 

Η δημοσίευση και η εκτέλεση του παρόντος Διατάγμα¬ 
τος ανατίθεται στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών. 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 1996 
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